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આવૃત્તિ ચાથી ૦-૫-૩૭ ઈસ. ૬૯૨2 
ગાંડીવ મુદ્ર્ણ%96ાલયલ કેળાંધીઠ, રરતમાં 
છાપીને ગાંડીવ સાહિત્ય મંદિર માટે નટવરલાલ 


વીમાવાળાએ પ્રેસિદ્ર #રીઃ આષાઢ ૬૧૯૮૪. 


વાંચક પ્રત્યે 


સૃછિનાં સનાતન સત્યોને વાર્તામાં ગૂ'થીને 
પ્રગટ કરી માનવી હૃદય પર તેની સચોટ છાપ 
પાડવાની કળા એને-ટાલસ્ટાયને જેવી હુસ્તગત 
ટતી તેવી જૂજનેજ હશે. 

અને વાર્તાયે કેવી :-નવલકથાકારો અનેક 
પાકે છે, ટકી વાર્તાએના રચનારાઓનેઃ! પણુ 
દુનિયામાં ટેટા નથી. પરન્તુ નાનામાં નાનાં 
ખાળકથી માંડીને વૃદ્ધમાં વૃદ્ધ હૃદયમાં પણુ જે 
આન'દનેો ધખકારો જગાવી શકે, પ્રભુની અકળ 
લીલાનું ભાન વાક્ચે વાક્ચે કરાવી શકે અને 
રસની જમાવટ પણુ અદ્દભુત મિલાવી શકે એવી 
કળા ટાલસ્ટાયનીજ. જરાચે અજાયખ જેવું નથી 
કે ટોાલસ્ટાયનું સાહિત્ય દુનિયાનાં અમર સાહિત્ય: 
પગચત'ત્ર, હિતોપદેશ, ઇસપકથા વિગેરેની સાથે 
એક હરોળમાં ચિરકાળ ઉભુ રહે. 

ખાલસ્ટાયની આ વાતે પહેલવહેલાં ગાંપ્રી- 
જીની દેખરેખ અને સભાળ હેઠળ દક્ષિણુ આક્રિ- 


કાના તેમના પત્ર ઈન્ડિયન એ પિનિયનમાં છપા” 
હતી. ત્યાર ખાદ અત્રે અમારા તરફથી શિવદયાળની 
શોધ અને ઈજિમને ઉદ્ધારક નામના બે પુસ્ત- 
કેમાં તેમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતોઃ. એ 
બને પુસ્તકો તદન ખલાસ થઈ જવાથો આ ત્રણુ 
વાર્તાઓને એક પુસ્તકના આકારમાં પ્રગટ કરી છે. 

ગાંડીવ સાહિત્ય મન્દિર તરક્થાં નવચ્રુગની 
ભાવનાને પોષે, અને ભાવી ગુજરાતનાં ચારિગ્યને 
ઘડે એવા જે બાળમાહિત્યને પ્રકટાવવાના અભિ- 
લાષ છે, તેનું' આ પુસ્તકથો મડાણુ થાય છે. 

આ ચોથી આવૃત્તિમાં ખીબાં મોટાં લીધાથી 
૩૦ પાનાં વધ્યા છે તેથી કિ'મત એક આને 
વધારવી પડી છે. 


નટવર વીમાવાળા 


૧ શિવદયાળની શેધ 


ગુ 
ર પ્રેમા પટેલને લોભ 
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ગાંડીવ સાહિત્ય મંદિર 


ગાંડોવ અઠવાડિક 
દર રવિવારે પ્રગટ થાય છે. 
તેમાં આ'ખા ચુજરાતની ખ- 
ખરે, નોંધો, રમુજી અને 
સાહિત્યની ચચાં પ્રગટ થાય 
છે. લવાજમ સુરતમાં રૂપિયા 
ત્રણુઃ બહારગામ રૂ1. ૪) 
પરદેશ શિલિંગ દસ. 


ગાંડોવ છાપખાનું 
ગયા પાંચ વરસની કારકીદિમાં 
આ છાપખાનાએ શુદ્ધ અને 
સ્વશ્છ છાપકામ કરવા માટે 
સ્પજબ ખ્યાતિ સૈળવી છે. 


ગાડોવ સાહિત્ય 
મ'દિર્ના આ વિભાગમાં તમામ 
ઉત્તમ લેખકેનાં વખણાયલાં 
પુસ્તકે! તેમજ નિર્દોષ, રસીલી 
અને બાધક કયુતિએ મળો 
શકે છે. લ્હાણી કરવા લાયક 
શેોપડીઓએ માટે ત્યાંજ લખો 


સરનામું! ૧૮૦ કેળાપીઠ, સુરત. 
સુરત આવે, ત્યારે 
૨ સુલ્રાકાત લેશો. 


શિવદયાળની શોધ 


અથવા 


સત્ય વિના ખીજ કશુ' નથી. 





(૧) 

“આ સ'સારમાં સત્ય જેવો ખીને કોઇ પમ નથી. 
જેએ લાલથોાને વશ થઈ સત્ય ચૂકે છે તેઓ કટી સુખી 
હોતા નથી. દુનિયાની નજરે તેએ અનેક પ્રકારની મેજ 
માણુતા જણાય છે, પણુ અદરથી તે તેમનું ડુઃખ તેએજ 
જાણું છે. વળી દુનિયાની મોજમઝા તે! ચાર દિનની ચાંદ- 
નીની જેમ નાશ પામી જાય છે. ત્યારે તેમનાં દુઃખને 
પાર રહેતે! નથી. લાખો માણુસ અસત્ય માગે ચાલીને 
દુઃખી થાય છે તે। પણુ કે।!ઈકજ સત્ય રસ્તે ચાલવાની હૉંસ 
કરે છે. જે સત્ય રસ્તે પકડે છે તે સુખી છે. એવા સત્ય- 
વાનના દશન થવાં એ ચઢતા નસીખની નિશાની છે.'' 

“ખાપા મને એવા સત્યવાનનાં દશન ન થાય ? ?' 
શિવદયાળે પોતાના પિતા શાંતિદાસને પૂછડું 


(૪) ગાંડીવ 


શાંતિદ્ટાસ રોજ સાંજે પોતાના પુત્રને ધમની ખાખતે 
સમજાવતા, અને તેનું વત'ન ખરેખર રહે એ ખાખત પૂરતુ 
ધ્યાન આપતા. દીકરાના સવાલથી ખુશી થઇને તેણે જવાખ 
આપ્યો કૅ-“ થઈ શકે દીકરા ! ભાગ્યમાં હોય તે.” 

“ પૃણુ એ કયાં મળે, બાપા?” દીકરે ફરી પ્રશ્ન પૃછયે।. 

“દીકરા! હું એથી અજાણુ છુ. મારા નસીબમાં 
એવા મહાત્માના દર્શનનો લ,ભ નથી લખાયો. પ્રભુ તને 
એવો લાભ આપા એમ ઇચ્છું છું.” ખાપે ગ'ભીરપણે 
જવાબ આપ્યો. * 

“ખાપા, મને રજા આપો. મારે સત્યવાનના દશન 
કરવા છે. મારે એમની શોધ કરવી છે. ?” 

ખાપે દીકરાની ઇચ્છા દાખી ન દેતાં રજા દીધી ને 
શિવદયાળ સત્યવાનની શે।ધમાં નીકળી પડયે. 

(૨) 

સત્યવાનના દશ'નની આતુર ઈચ્છામાં શિવદયાળ 
રાજમાગે' ને જંગલમાં ભમવા લાગ્યો. તેનું ચિત્ત સત્યવ।- 
નના વિચારમાં એવું તે પરોવાઈ ગયું હતું કે તેને ભૂખ 
તરસતું ભાન રછ્યું નહિ. આવી સ્થિતિમાં ફરતાં ફરતાં એક 
દિવસ બપોરે તેને એક માણુસ મળ્યે. 

તેણુ ઉભા રહીને શિવદયાળને પૂછયુ:--“બચ્ચા, કયાં 
જાય છે !” 

શિવદયાળે ઉભા રહીને જવાખ આપ્યો, _“સત્યવાનની, 
શે।ધમાં જાઉં ું- મારા ખાપાએ કહયુ છેડે જે ભાગ્યશાળી 


ટોશલસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાએ (પ) 


હોય તેનેજ સત્યવાનના દશન થાય. છુ એનું ઠેકાણું જાણુતે। 
નથી, તેથી તેની શે।ધમાં નીકળ્યો છુ. ? 

તે માણુસ બોલ્યો, “ બચ્ચા, હુંજ તે સત્યવાન છું.” 

શિવદયાળ બહુજ આન'દમાં આવી ગયે. તે બોલ્યો, 
“ મહાત્મા | આપ કઈ ખાજુએ પધારે છો? જને અસારી 
તરક પધારતા હૈ તો મારે ઘેર પધારો. પણુ જે આપને 
ઘેર પધારતા હો તો મને સાથે લઈ જાએ. 

સત્યવાને કહ્યું, “હુમણાં મારે કામ છે. કાલે સવારે 
તું મારે ઘેર આવજે. પૂવ' દિશામાં સીધો ચાલ્યા કરીશ 
એટલે એક જ'ગલમાં તુ' પહોાંચીશ. ત્યાં એક સાક્‌ જગ્યામાં 
આરામ લઈ જે ખનાવ ખને તે જેજ. એ જેઈ જરા 
આગળ ચાલીશ કે તું એક વાડીની પાસે આવીશ. તેમાં 
સોનાના છાપરાવાછીં ઘર છે તે માર્‌ છે. ત્યાં દરવાજે હુ 
તને મળીશ.” એતટલું ડહી સત્યવાન તે છોકરાની નજર 
આગળથી અદશ્ય થઈ ગયા. 


(૩) 
શિવદયાળે, દેખાડેલે રસ્તે ચાલવા માંડયું, ચાલતાં 
ચાલતાં તે જંગલમાં આવ્યો. ત્યાં એક મોટું વડનુ' ઝાડ 
નેયુ'* તેની એક ડાળીને એક દોરડું ખાંષ્યું' હતુ. દોરડાને 
છેડે એક લાકડાને ધેોકે! બાંધ્યો હઢુતો. લટકતા ધોકા નીચે 
એક મધતનુ' વાસણુ રાખેલું હતું. તેને હેતુ એવો હતે! કે 
રીંછ વગેરે તે ધેકાને ખસેડયા વિના મધને અડી ન શાકે. 


જ 


ને ધોકો ખસેડે તો તે પાછે મધમાં આવતાં તે ખસેડના- 


(૬) ગાંડીવ 


રનેજ ઈજા ડરે, 

છોકરો વિચાર કરતે! ઉભો છે તેવામાં જ'ગલમાં એક 
કડાક્રો થયો, અને કેટલાંક રીંછે આવતાં તેણે દીઠાં. તેમાંથી 
એક રીંછણુ સીધી મધના વાસણુ ભણી ગઇ અને તેણે પોતાના 
નાક વવી ધક્કે મારી ધેકે ખસેડયો. એટલે તેના ત્રણુ 
ખચ્ચાં જે તેની વાંસે વાંસે જતાં ઢુતાં તેઆએ મધ ઉપર 
તરાપ મારી. તેટલામાં પેલો ધોકો પાછે આવ્યો, અને 
તેમના માથા પર પડયે. તેથી તેએ ચીસ પાડી ભાગી ગયાં. 

રીંછણું ખીજાઈને ધોકાને ફરી જેરથી ડ્રે'કયો. ધોકે 
ખહું ઉંચે ઉછન્યો. બચ્ચાં મધ પાસે ગયાં. ઉ'ચે ઉછળેલે 
પોકે! જેરથી રીંછેના માથા ઉપર પડચેો. તેમાંનું એક 
બચ્ચુ' તુરતજ મરી ગચુ. રીંછણુ વધુ ખીજાઈ2 ધોકાને પકડી 
વધુ જેરથી ઉંચે ઉછળ્યો. ધોડા ડાળીથી પણુ ઉચા ચઢયે. 
હુવે રીંછણુ જાતે મધ તરફ ગઈ. ધોકો ઉચે ચઢતો અટક્યો 
ને પાછે નીચે પડવા માંડયો. જેમ જેમ નીચે આવતે! ગયે 
તેમ તેમ તેની ઝડપ વધવા માંડી. અતે ખરાખર રીંછણને 
માથે એવા જેરથી તે પડયે કે રીંછણુ પણુ મરી ગઇ. 
તેનાં બચ્ચાં તેને મૂકીને ભાગી ગયાં ! 

શિવદયાળ અજખ થતે થતો આગળ ચાલ્યો. તે 
વાડી અને સોનાના છાપરાવાળા ઘર પાસે આવી પહેંચ્ચે. 
દરવાજામાંજ સજ્યવાનને તેણે દીઠા. તેમણે શિવદયાળને 
આવકાર દઈ વાડીમાં લીષો. વાડાંની રચના અને ભપકેા 
તણે સ્વપ્નામાં પણુ દીઠા ન હોય એવ: હતા. સત્યવાન તને 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૭) 


મહેલમાં લઈ ઞયા. તેમાંના ઓરડાએ ન્ેતે જાય અને 
જાણે ભૂલતો જાય એવું લાગ્યુ” એમ કરતાં તેઆ એક બ'ધ 
ઓરડા પાસે આવ્યા. 

સત્યવાને કહ્યું, “આ દરવાજે નેચેો!:! મેને તાળું 
નથી, માત્ર એક સીલ છે. ઉઘ્ાડવો હાય તો તુરતજ ઉઘડી 
શકે એમ છે. પણુ હું તને તે ઉઘાડવાની ના પાડું છુ. આ 
મહેલમાં રહીને જ્યાં ફરવુ હોય તાં ક્રજે. માત્ર એક 
હુકમ પાળજ, આ ખારણું ઉઘાડીશ નહિ. ને જે ઉઘાડે તે 
જ'ગલમાં ન્યુ છે તે યાદ કરજે. ” 

એટલુ' કહી સત્યવાન અટશ્ય થઈ ગયા. 

શિવદયાળ એક્લો રહેવા માંય. એમ કરતાં ૩૦ વર્ષ 
થઇ ગયાં. પણુ તેને તે! ત્રણુ કલાક જેવાંજ લાગ્યાં, આ 
મુદ્ત ખલાસ થયે એક દિવસ તે સીલવાળા દરવાજા પાસે 
ફરતો હતો, ત્યારે તેને વિચાર થયો કે “ સત્યવાને મને 
આ ઓરડામાં જવાની મનાઈ શા માટે કરી હશે! હુ' તો 
અદર જઈશ અને તેમાં શુ' છે તે જઈશ.” 

ખારણાંને ધડકે દઈ તેણે સીલ તોડ્યું. અદર દાખલ 
થચો. એ ઓરડા સહુથી સુદર હતો, અને તેની વચ્ચે 
સોનાની રાજગાદી ઢુતી. 

તે રાજગાદી પર ચઢી બેડો. રાજગાદી સામે રાજદ'*ડ 
પડેલો દીઠે, તે પણુ હાથમાં ઝાલ્યો. જેવો તેણે રાજદડ 
ઝાલ્યો કે તુરતજ ઓરડાની ચારે ભીંતો નીચે પડી ગઈ 
તેથી આખી દુનિયા અને તેમાં માણુસો શું કરે છે તે એને 


(૮) ગાંડીવ 


દેખાવા માંડયુ * 

“ સારે ઘેર ખધાં કૅમ છે ! અને દાણાનો પાક કેવે 
છે તે દેખાય તે! સારૂં 7 એવો એને વિચાર આવ્યે. જેવી 
તેણે પોતાના ખેતર ભણી નજર કરી કે તેને પાક સારે 
જણાયો. એક ખેડુતને તેમાં થઇને ગાડુ હાંક્તા તેણે દીઠો. 
પહેલાં તો તે તેને પોતાના ખાપતુંજ ગાડુ લાગ્યું. પણુ 
ખરેખર તપાસતાં તે તે! કેઇ ચોર જણાયે. 

આથી શિવદયાળ ગુસ્સે થઈ ખોલી ઉઠેયોઃ-“ બાપા, 
ખાપા, ખેતરમાં દાણાની ચારી થાય છે !” બાપ જાગી 
ઉઠયો, “ અરે, મને સ્વપ્તું આવ્યું કે ખેતરમાં દાણાની 
ચારી થાય છે. ચાલ જઇને જેઉ.? એમ વિચારીને ઘોડે 
ખેસી ખેતર ભણી ગયે. ત્યાં ચોરને દેખો તુરતજ પાડોશી- 
એને ભેગા કરી તેને પકડચો, અને સહુએ તેને ખૂબ માર 
મારી કેદખાનામાં ન ખાવ્યે.. 

હુવે શિવદયાળે પોતાના ધર ભણી નજર કરી, તો 
ત્યાં પોતાની માને સૂતેલી દીઠી. એક ચોરે ઘરમાં પેસી પેટી 
ભાંગવા માંડી. તેની મા જાગી ઉઠી, અને ચીસા પાડવા 
માંડી. એથી ચાર એક કુહાડી લઈ તેને મારવા દોડયો. 
રિવદયાળથી આ દેખી ન શકાયું. તેણું પેલા ચોર ઉપર 
રાજદ'ડનો પ્રહાર કરી તેને તુરતજ મારી નાંખ્યે. 


(૪) 
શિવદયાળે જેવો તે ચોરને મારી નાંખ્યો કે તુરતજ 
ચારે ખાજુથી દિવાલે અસલની જેમ ખ'ધાંઈ ગઇ. દરવાજે 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૯) 


ઉઘડી ગયે! અને સત્યવાન તેમાં દાખલ થયા., તેણે શિવ- 
દયાળને હાથ ઝાલીને ગાદી ઉપરથી તેને ઉતારી મૂકી કહ્યું, 
કૅ “તે' મારે હુકમ માન્યો નહિ. દરવાજે ઉઘાડયચો એ 
તે' એક પાપ કર્યુ. મારી રાજગાદી પર ચઢી મારે રાજદ'ડ 
ઝાલ્યો એ બીજુ પાપ. અને દુનિયાના પાપમાં વૃદ્ધિ કરી 
એ ત્રીજી પાપ. આમ ને આમ એક કલાક વધુ તું રહો 
હાત તો અધી દુનિયાનો નાશ કરત. 


સત્યવાને શિવદયાળને એના પોતાના કામને ચિતાર 
આપવા ફરીથી તેને રાજગાદી પર બેસ્રાડયે ને હાથમાં રજર'ડ 
આપ્યો. દિવાલે! ફરીથી હટી પડી. આખી દુનિયાના દેખ! ૧ 
પ્રત્યક્ષ થયા. હુવે સત્યવાન બોલ્યા કે “ જે, તે' તારા બા- 
પની દશા કેવી કરી ?! પેલે! ચોર જેલમાં વધુ ખ્ટમાશી 
શીખ્યો. એણે તારા ખાપના બે ખળદ થોર્યા, અને હવે 
ઘરને આગ લગાડે છે.” 

શિવદવાળ પોતાનું ઘર બળતુ' દીંડું: ત્યાંથી નજર 
ફેરવી તેની મા તરફ જેયુ, તો! તે ગમગીનીમાં બોલી, 
“ અરે! ચેર તારે હાથે ગ્રુઆ તેના કરતાં એણે મને મારી 
નાંખી હુત તો કેવું ભછુ થાત ! હુ' કેટલા પાપમાંથી છૂટત !” 

સત્યવાને શિવદયાળને કહ્યું:- “ તારી માની આ દશા 
તે' કરી. ? 

હુવે બે દારેગાએ પકડેલો એક ચોર તેમની નજરે 
પડયે. સત્યવાન તેને દેખાડી બોલ્યા, “આ માણુસે નવ હત્યા 
કરી છે. પોતાનાં પાપનો જવાબ એને દેવો પડત, પણુ તે' 


(૧૦) ગાંડીવ 


એને મારીને એનાં પાપ તારે માથે લીધાં છે. તે પોતેજ 
આવી દશા તારી કરી. પેલી રીંછણ ધોકો! ઉછાળ્યો તે તેનાં 
ખચ્ચાંને વાગ્યું. ફૂરી ઉછાન્યો ને તેનું મોટું બચ્ચું માર્યુ ગડુ. 
વળી જેરથી ઉછાળ્યા ને પોતે મરી ગઈ. તેં પણુ એવુજ 
કર્યું“. હુવે તને ૩૦ વર્ષની સ્રુદ્ત આપું છું. દરમિયાન 
સંસારમાં જઇને સારાં કામે! કરી એ ધોઇ નાંખ. એ તારાથી 
નહિ ખને તે ચોરની સન તારે ખમવી પડશે. ?' 

“યથોરનાં પાપો કેવી રીતે ધોઉં ?' શિવદયાળે ચિ તાતુર 
ચહેરે પૂછ્યુ * 

સત્યવાને જવાખ દીધો, “તે' દુનિયામાં જેટલાં પાપે 
કર્યાં છે, તેટલું ભલું કરીશ ત્યારે તારાં અને ચોરનાં ખ'નેનાં 
પાપ માફ થશે. 

શિવદયાળે ફરીથી પૂછ્યું, કે “ સંસારનાં પાપો કેમ 
ધોવાય ?? 

સત્યવાને જવાખ દીધો કે “પૃવ' દિશામાં તું ચાલવા 
માંડ. ત્યાં એક ખેતર આવરે, તેમાંના માણસોને તું જે 
જાણુતેો હાય તે કહેજે. વળી આગળ જજે, ને જે જૂએ 
તે ધ્યાનમાં રાખજે. ચોથે દહાડે એક વન આવશે. તે 
વનમાં એક બૉંયર્‌ છે. તેમાં એક ઘરડા માણુસ રહે છે. 
ને તારી કહાણી કહેજે. તે તને શિખામણુ દેશે. તેની 
શિખામણુ પ્રમાણે ખરેખર ચાલશે તે તારાં અને ચોરનાં 
પાપ ધ્વોવાઈ જશે.” 

એમ કહી સત્યવાને શિવદયાળને વાડીની બહાર મૃકી દીધો. 


રાલસ્ટ્રોયની ત્રણુ વાર્તાએ। ૧.૧૧૭ (૧૧) 


(પ) 

શિવદયાળ રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં વિચાર કરે છેઃ 
“દુનિયામાંથી પાપ કેમ જાય? લેકે પાપીઓને જેલમાં 
નાંખે છે, દેશપાર કરે છે, ફાંસીએ ચઢાવે છે. આમ ડરી 
પાપ દૂર કરવાનો યત્ન સહુ કરે છે. ખીજાનાં પાપ લીધા 
વિના હું પાપ કેમ દૂર કરૂં !”% 

આમ સ્રુઝાતે। સુ'ઝાતે! તે ચાલ્યો જાય છે પણુ કાંઈ 
સુઝતું નશ્રી. એમ કરતાં તે એક ખેતર પાસે આવ્યે. તેમાં . 
દાણ! સારે પાક્યો હુતો. વાઢતારા દાણા કાપવાને આવ્યા 
હતા. તે ખેતરમાં એક અજાણી ખાઇતું વાછરડું પેસી ગયુ* 
બધા ખેડુઓ અહિ'થી તહિ' તેને દોડાવે; ઘડીમાં તે બહાર 
આવે ને વળી માણુસોની ચીસાચીસ ને દોડાદોડથી તે પાછુ 
ખેતરમાં પે'સ્રી જાય. 

તે ખાઈ (વાછરડાની માલિક) રડતાં રડતાં બોલી:-- 
“ આ ખેડુએ મારા વાછરડાંને મારી નાંખશે.” શિવટદયાળ 
બોલી ઉઠયો, “ભાઇએ, તસે બધા ટાઢા પડી ઉભા રહો, 
તે હમણાં આ ખાઇ પોતાનાં વાછરડાંને બોલાવી લેશે.'' 
ખેડુતો તેની વાત માની એક ખાજુએ ઉભા રહ્યા. એટલે 
પેલી બાઈએ વાછરડાને બોલાવી લીધું. શિવદયાળની આ 
શિખામણુથી પેલા ખેડુએ, તે બાઈ અને વાછરડું ત્રણે 
રાજી થયાં. 

(શિવદયાઉ। વળી ચાલતાં વિચારે છે:-“ હુવે સમળ્તય 
છે ડે પાપથી પાપ વધે. પાપને જમ ઝાઝી સજા કરીએ 


(૧૨) ગાંડોવ 


તેમ તે વધતું જાય. પાપે પાપનો નાશ એ વાત તે ખોટી. 
ત્યારે પાપનો નાશ કૈમ થાય!? નને વાછરડે તે ખાઈનું 
કેવુ ન માન્યુ' હત તો તે કેમ બહાર નીકળત? મને તે 
કઈ સુઝતું નથી.” 


(૨) 

શિવદયાળ આમ વિચાર કરતે! કરતે ચાલ્યો જાય 
છે. અતે એક ગામડું આવ્યું ત્યાં આરામ લેવાને વિચાર 
'કર્ચા: એક ધરમાં રાતની રાત સૂવાની રજા માંગી. ઘરધણીએ 
તેને પોતાનાં ધરમાં સૂવાની સોય કરી દીધી. 

શિવદયાળ ખિછાનામાં પડયે! નયા કરે છે. ઘરધણીએ 
ઘર લીંપીને સાકૂ કરૅલુ' છે. હુવે કેટલીક છખીએ। સાફ્‌ ડરે 
છે. એક મેલા લૂગડાં વડે તે છબીના કાચ લૃછે છે. એક 
ખાજૂથી લૃછે છે-કાચ અસલ જેવાજ સેલા દેખાય છે. 
મેલા લૂગડાના લીસોટા તેની ઉપર પડી રદ છે. બીજી 
ખાજ્ૂએથી તે લૃછે છે. કેટલાક ડાઘા જાય ઈ. પણુ ખીના 
નવા ડાઘ પડી રહે છે. વળો મેલું લૂગડું ઘસે છે. એક 
ડાઘ જાય છે તો ખીન્ને પડી રહે છે. 

શિવદયાળ આ નેયાં કરતે હઢુતો તે બોલી ઉઠયે, 
“ભાઈ, આઓ શુ કરે છો?” 

“જૂએની ભાઈ, દિવાળોના દિવસ પાસે આવ્યા છે. 
આ છખીઓના કાચ સાફ કરૂ છું. પણુ એક ડાધ કાઢું છુ 
ોં'બે બીજા નવા પડે છે. હું તો થાક્યો, પણુ આ છખીએ। 
સ્ક થતી નથી.” ઘરધણીએ જવાબ દીધો. 


રાલસ્ટ।ોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૧૩) 


“આ લૂગડાંના કટકાને પહેલાં ધોઇને પછી છખીના 
કાચ ઘસશે। તે હુમણાં તે સાફ થઈ જશે” શિવદયાળે 
શિખામણુ દીધી. 

ઘરધણીએ તેમ ક્યુ એટલે કાચ સાફે થઈ ગયા. 
મહેમાનની સલાહથી પોતાનું કામ થયુ' તેથી ઘરધણી ખહુ 
રાજી થયો અને તેને પાડ માન્યો. 


વળતી સવારે શિવદયાળે ઘરધણીની રજ લઇ ચાલવા 
માંડયું ચાલતાં ચાલતાં એક જ'ગલમાં આવ્યે. ત્યાં કેટલાક 
મજીરો પે'ડાને ચઢાવવા સારૂ લોઢાના પાટા વાળતા હતા. 
વધારે નજીક આવતાં જણાયું કે જે ચકકર ઉપર પાટા 
હુતા તે છૂટું હતું- તેથી પાટા વાળતી વખતે તે ખસી 
જતુ હૂતુ'' શિવદયાળે આ જેઈ પૂછયું, “શું કરો છે, 
ભાઈ? ?? 

તેમણે જવાબ આપ્યો, “ અમે પાટા વાળીએ છીએ. 
બે વાર એને તપાવીને વાળવા માંડયા પણુ એ તે વળતાજ 
નથી; ને અમે તો હવે થાકી ગયા.'' શિવદયાળે સલાહુ દીધી 
ડે “ભાઇઓ, ને પહેલાં આ ચકકરને એક બાજુએ મજબૂત 
કરશે! તો તમારા પટા તુરત વળી જશે.” એ પ્રમાણે કરત 
વાથી કામ બરેખર ચાલવા માંડ્યું. મળજ્ઇરીએ શિવદયાળને 
રાતે પે! તાને! મહેમાન કરીને રાખ્યો. સવારે પરોટીએ તેણે 
ફેરી ચાલવા માંડયું. 

એક દિવસ ને રાત ચાલ્મતાં એક જંગલમાં કેટલાક 
ભરવાડો આરામ લેતા હતા, ત્યાં આવી પહોંચ્યો. ભરવાડો. 


(૧૪) ગાંડીવ 


ઢારને ચરવા મૂકી અશ્નિ સળગાવતા ઢુતા. તેમણૈં પ્રથમ 
ચૂકી ડાંખળીએ લઇને સળગાવી ને તે સળગી ન સળગી 
ત્યાં તો તેની ઉપર ખીજા ભારે લીલાં લાકડાં ખડકયાં. લાક- 
ડાની સળગેલી ડાંખળીએ ખુઝાઇ ગઈ ભરવાડોએ કરી 
પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે પણુ દેવતા સળગીને ખુઝાઈ ગયે. 

ત્યારે શિવદયાળ બોલી ઉઠયો, “ ડાંખળીએ સળગા- 
વીને તુરતજ જાડાં લાકડાં તેની ઉપર ન મૂકે।.. તે બરોબર 
સળગે પછી નાનાં લાકડાં નાંખશે! તે! તુરતજ અગ્નિ ચાલુ 
થશે.” ભરવાડોએ ખૂબ ડાંખળીઓ એકઠી કરી. તેમને 
ખરેખર સળગવા દીધી. પછી લાકડાં નાંખ્યા. એટલે દેવતા 
સારી મીતે સળગવા માંડયે।. શિવદયાળ ત્યાં થોડીવાર રોકાઈ 
આગળ ચાલવા લાગ્યો. ચાલતાં ચાલતાં વિચાર કરે છે. 
“આ સે જેયુ તેના રું અથ હુશે ?” પણુ તેનાથી એનુ 
રહસ્ય ન સમજી શકાચ્રુ. 

(૭) 

સાંજ સુધી ચાલ્યા કીધું ત્યારે વનમાં એક ભૉંયરા 
પાસે આવી પહોંચ્યો. તેનો દરવાજે કોક્તાં “ કેણુ છે??' 
કરી અવાજ આવ્યો. 

“એક મહા પાપી, જે પારકાનું પાપ માથે લઇ લેવાથી 
હુવે તેને ધોવા ઇચ્છે છે.” એવે શિવદયાળે નશ્રપણે જવાખ 
દીધો. 

ભાંયરામાંથી મટાત્મા બહાર આવ્યા. અને પૃછ્યું, 
“ખીજાનાં એવાં કયાં પાપ તું તારે માથે લઇને ફૂરે છે ??” 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તોએ (૧૫) 


શિવદયાળે બધી વાત કહી. સત્યવાનને મળ્યાની, રીંછણુ 
અને તેનાં ખચ્ચાંની, બંધ ઓરડાની, રાજગાદીની, સવ્વવાનની 
આજ્તાની, રસ્તાના ખેડુની અને વાછરડું તેની ખાઇના 
સાદથી કેવુ' ખહાર નીકળી આવ્યું તેની વાત કહી. અ'તે તે 
બોલ્યો, “ દુનિયામાં પાપ ડેલાતું નથી. ને વળી પાપ કેમ 
જાય એ વાત મારાથી સમજાતી નથી. આપ શીખવે. 

મહાત્માએ કહ્યું, “બેટા, તે ખીજી' શું નેયું એ મને 
કહે.? ત્યારે શિવદ્યાળે મેલા લુગડા વડે છબી સાફે કરનાર 
ધરધણીની વાત કહી; લોઢાના પાટા વાળનાર મજુરો વિષે 
તેમજ ભરવાડો વિષે પણ બધી હકીકત કહી. 

વાત સાંભળાને મહાત્મા ભૉાંયરામાં ગયા અને ત્યાંથી 
એક ખુડ્ઠી ઝુહાડી લઈ આવ્યા. તે શિવદયાળને આપી બોલ્યા, 
“ચાલ મારી સાથે.” ભેોંયરાની બીજી ખાજાએ એક ઝાડ 
ખતાવી કહ્યું, “આને કાપી નાંખ.” 


શિવદયાળે કાપી નાંખ્યું. ઝાડ પડી ગયું. મહાત્માએ 
વધુ આજ્ઞા કરીઃ-“ હુવે તેના ત્રણુ કટકા કર. ?' 

શિવદયાળે હુકમ બજાવ્યો. મહાત્મા ભાંયરામાંથી થોડે 
દેવતા લાવ્યા. શિવદયાળે દેવતા સળગાવ્યો અને ત્રણે કટકા 
ખળોને ત્રણુ ઠુંઠા રહ્યાં. મહાત્માએ ડુ'ઠાને જમીનમાં અર્ધા 
દાટવાનોા હુકમ કર્યો, તે પ્રમાણે શિવદયાળે કર્યું. 

“હુવે અહિ જે. આ પઠાડોની તળેટીમાં નદી વહે 
છે. તેમાંથી તારા મોંઢામાં પાણી ભરીને આ ઠુડાને પાણી 
પાજે, આ પહેલા ઠુઠાને પાણી પાકને પેલા ઘર્ધણીને 


(૧૬) ગાંડીવ 


શિખામણુ દીધી તે યાદ કરજેઃ આ ખીજાને પાણી પાતાં 
પાટા વાળનાર મજુરોને આપેલી સલાહુ યાદ કરજે; તથા 
ત્રીજાને પાણી પાતાં ભરવાડોને આપેલી અકકલ યાદ કરજે. 
એમ પાણી પાતાં પાતાં જ્યારે આ ત્રણે હુ ડામાંથી આંબાના 
ઝાડ ઉગે, ત્યારે દુનિયામાંથી પાપ કેમ ઘટે તે તુ સમજી 
શડીશ અને ત્યારે તારાં પાપ સાફ થઈ જશે.?' 

આ પ્રમાણુ હુકેમ કેરી મહાત્મા જીંપડાંમાં ચાલ્યા 
ઞયા. શિવદયાળ મહાત્માની વાતોનો વિચાર કર્યાજ કરે 
પણુ કઈ સૂઝે નહિ. તેોપણુ તેણું મહાત્માના હુકમને ખરા- 
ખર અમલમાં મૂકવા માંડચે. 

(૮) 

શિવદયાળો નદીએ જઈ મોંઢામાં પાણી ભર્ચુ. ને 
પેલાં ડુડાને પાણી પાયું, વારે ઘડીએ નદીએથી મૉંઢામાં 
પાણા લઈ આવીને બધાં ટુ'ઠાને પાણી પાય. અ'તે તે થાકી 
ગયો અને બહુજ ભૂખ્યો થયો. તેશથ્રી પેલા મહાત્મા કને 
ક'ઈ ખાવાનું માગવા તે ભોંયરામાં ગયે. 

ખારણું ઉઘાડી અદર પેઠો તો! તે મહાત્માને મરેલા 
દીઠા. જમીનમાં ખાડો ખોદી દાટવાનો વિચાર કરે છે 
એવામાં પાસેના ગામડામાંથી કેટલાક માણુસા ખાવાતું (લઈ 
ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણું મહાત્માને મરેલા જાણી દાટ- 
વાના કામમાં મદદ કરી અને શિવદયાળને ખાવાનું આપ્યું. 

વાર્‌. પછી. તેમણું બધાએ શિવદયાળને મહાત્માની 
ગણી સોંપી. શિવદયાળ તે સ્થાન કબૂલ કરી મહાત્માના 
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ભૉંચરામાં રણો; અને લેકે જે ખાવાનું લાવતા, તેટલેથી 
પોતાને નિર્વાડુ ચલાવતો તથા નદીએથી મોંઢામાં પાણી 
લાવી રોજ પેલા ડુ'ઠાને પાતો. આ આઝજ્ઞા તેણું ખરેખર 
પાળો. 

આ પ્રમાણે એક વરસ પસાર થયું. થણુા જણુ તેની 
પાસે આવવા મચ્યા, અને તેની પવિત્રતાનાં વખાણુ થવા 
લાગ્યા, કે એક મહાત્મા સૉંહામાં પાણી ભરી પહાડ ચઢીને 
બળેલાં ઠુઠાને પાણી પાય છે. મોતા મોટા વેપારીએ તેની 
પાસે આવી કીંમતી ભેટો મૂકવા મંડયા. શિવદયાળ પોતાને 
જરૂર હોય તેટલુ'જ લેતે. વધારે જે કાંઇ તેને મળતું તે 
એ ગરીબોને વહેચી દેતો. આમ શિવદયાળના દિવસો પસાર 
થવા માંડયા. અર્ધો દિવસ પાણી પાવામાં જતે ને અર્ધા 
દિવસ તેનાં દશને આવતા તેમની સાથે વાત કરવામાં 
જતે. આ પ્રમાણે રહેવાથી મારાં પાપો ધોવાશે એમ 
શિવદયાળ માનતે। ઢુતે।. 

ખે વરસ પસાર થયાં. એણુ એક દિવસ પણુ નિયમ 
પ્રમાણ પાણી પાયા વિના પસાર થવા ન દીધે।, તોપણુ પેલાં 
ડુ'ઠામાંથી ફણુગા કુટયો નહિ. એક દિવસ તે બેઠો છે, 
એવામાં કેઇઇ ઘોડેસવાર ગીત ગાતો ગાતો જતે હતે. વે 
તેને કાને પડયુ. એ કેણણુ હશે એ જાણુવા તે ખહાર 
આવ્યો. સુદર કપડાં પહેરેલો અને તેજી ઘોડા ઉપર સોનેરી 
જન નાંખી બેઠેલો મજખૂત માણુસ તેની નજરે પડયે. 
તેને ઉભે! રાખી શિવદયાળે પૂછષુ':-“ ભાઈ, તપે કેણણુ છે, 


(૧૮) ગાંડીવ 


અને ક્યાં જાએ છે ?” 

“હ લૂ'ટારો છું.” તેણું ઉભા રહી જવાબ આપ્યેઃ-- 
“માણુસોને મારી હું તેમનો માલ લૂટી લઉ છું. જેમ 
વધારે માણુસોને માર્‌ ને વધુ લૂ'ટ કર્‌ તેમ મને વધુ 
આનદ થાય છે. ?' 

શિવદયાળ ભયભીત થઈ ગયે ને વિચાર કરવા લાગ્યો, 
કે “આખ માણુસનાં પાપ કૈમ ધોવાય :! મારી પાસે આવી 
જેઓ વગર પૃછયે પોતાને દોષ કહૈ તેમને શિખામણુ દેવી 
એ સહેલું છે; પણુ આ માણુસ તો પાપમાં આનદ માને 
છે.” શિવદયાળ તે વેળા તે। કાંઈ બોલ્યો નહિ. મનમાં વળી 
વિચારવા લાગ્યો કૅ, “ટુ શું કરૂ? જે આ ઠેકાણે રોજ 
લૂટારો આવરે તો અહિ આવનારા માણુસોા ખ્હી જરે 
અને આવશે નહિ. આથી તેમતું અજ્ઞાન દૂર કરવાનો સ નેગ 
દૂર થશે. અને વળી મારો ગુજરો કેમ કરવો એ સુશ્કેલી 
ઉભી થશે.” 

આવે વિચાર કરી તે થોારને ફૂરી કહેવા લાગ્યેઃ 
“મારી પાસે આવી માણુસો। પોતાનાં પાપોનો પસ્તાવો! કરે 
છે, અને તેની ક્ષમા માગે છે. ઈશ્વરથી ખ્હીને તું પણુ 
પસ્તાવો! ૩૨. ને તારે પાપમાંથી નીકળવું ન છાય તો 
અહિ'થી જતો રહે, અને ફરી આવીશ નહિ. તારા પાકથી 
બીજા માણુસે। આવતાં અટકે એવું ન કરીશ. માર્‌ કહેવુ 
નહિ માને તે પ્રભુ તને સજા કરરે. ” 

લુ'ટારો તો આ સાંભળાને હુસી પડયો, અને 
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બોલ્યો, “મને કઈ ઈશ્વરની બ્ડીક નથી. ભાઇ, તું કાંઈ 
મારો ધણી નથી, કે હું તાર્‌ં કહેવું માનુ. હુ લૂ'ટને। પ'ધે 
કરી ગુજારો કરૂ' છું, તો તું' પવિત્ર રહી ગુજારો કરે છે. 
આપણે જેમ તેમ કરી ગુજારો કરવો એટલે નિયમ છે. જે 
ઘરડી ડોશીએ આવે તેને તારો ઉપરેશ કરજે. પણુ મને 
તારે શીખામણુ દેવી નહિ. તે' ભગવાનનું નામ લીધુ છે તે 
કાલે વળી ખે વધારે માણુસો મારીશ. હું તને પણુ આજે 
તો મારી નાંખત;, પણુ જવા દઉં છુ'' મારી આડે ખીજી 
વાર્‌ આવીશ માં.” 

લૂંટારા તો આમ ધમકાવીને ચાલ્યો ગયો. તે પાછે 
આવ્યો નહિ. એમ કરતાં શિવદયાળના આઠ વર્ષ સુખ 
જ્ઞાતિમાં પસાર થઈ ગયાં. 

(૯) 

એક દિવસ જમીનમાં વાવેલાં ઠુ'ઠાને નિત્ય નિયમ 
પ્રમાણે પાણી પાઈ આવીને શિવદયાળ પોતાના ભૉંયરામાં 
પાછે ગયો. અને બેઠો બેઠો બહારથી માણુસો તેને સારૂ 
ખાવાનું લઈ આવે એની રાહુ જેવા લાગ્યો. પષ્ઠુ આખા 
દિવસમાં એકે જવ ફેરકયો નહિ. સાંજ સુધી રાહુ નયા 
પછી જ્યારે ફ્રોઇ ન આવ્યુ, ત્યારે તે મનથી ખહુજ ડુઃખી 
થયે. એમ કરતાં પોતાની સ્થિતિનો વિચાર કરવા લાગ્યે!. 
વિચાર કરતાં તેને ચોરની વાત યાદ આવી:-- 

“ચોર ચોરી કરીને પેટ ભરે છે ને હું પવિત્રતાને 
વેશ ધરી પેટ ભર્‌' છુ ! મારી જીંદગીમાં હું જું' આગળ 


(૨૦) ગાંડીવ 


વધ્યો? સાધુએ તે! મને તપ કરવા કહેલુ'. પણુ મારૂં તપ 
તો! પેટ ભરવા સારૂ છે. વળી લે।કોનાં વખાણું સાંભળવાનુ' 
મને ગસે છે. ને લોભ તો એવે લાગ્યો છે કૅ માણુસોા 
મારી પાસે નથી આવતા તો હું દુઃખી થઈ જાઉ છુ. 
જ્યારે તેએ આવે છે ત્યારે હું રાજી થાઉં છુ. કારણુ કે 
તેએ મારી સ્તુતિ કરે છે. એવુ' જીવન સાધુતાની નિશાની 
નથી. માનના લોભથી હુ આડે રસ્તે નીકળી ગયો. મારાં 
પુરાણાં પાપનો પશ્ચાતાપ તે હુજુ નથી કર્યો; પણુ આ તે 
ઉલટાં ખીજા વધારે પાપ કરૂં છુ.” 

ઉપર પ્રમાણે વિચાર કરીને શિવદયાળે તે ભૉંયર્‌ 
છેડયુ'' માણુસો ન દ્રેખે એવે ઠેકાણે ગુફામાં જઇને તે રજનો. 
ત્યાં વળી એક દિવસૅ તેને આગળ મળેલે! ચાર મળ્યો. લેને 
નેઇ શિવદયાળે ભાગતા માંડયું. પણુ ચોરે તેને પકડી લીધે. 
થોારે પૂછયુ'--“ ડયાં ભાગો છો : ભાઈસાણેબ !” (શવદયાળે 
જવાખ આપ્યો કે, “લેકે! મને ન દેખી શકે એવે સ્થળે 
જાઉં છું.” થોર આ સાંભળી બહુજ નવાઈ પામ્યો. 

“નને લેક તારી પાસે નહિ આવે તો તારે ગુજારો 
કેમ ચાલશે ?” ચેર પૂછયું. આટલું પૂછી તે ચાલતે। થયે. 
શિવદયાળે આ ખાખત વિચારજ નહેોતે। કર્યો. ચોરના જવા 
પષી તે વિચારવા લાગ્યો, કે “ એણે મારી ખખર પૂછી 
મે' તો એના જીવન સખ'ધી ખખર પૂછયા નથી. ઢુવે એને 
પોતાના ધ'ધાનો પશ્ચાતાપ થતો હુશે તો? આજે એ મા- 
યાજીુ જણાય છે. મને લગારે ધમકી આપી નથી.” આસ 
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વિચારી તેણે ચારને ખૂમ પાડી ઉભો રાખ્યો અને તેની 
પાસે જઈ કહ્યુઃ-“ ભાછે મારૂ તો ઈશ્ચરેચ્છા હશે તેમ 
થશે. પણુ તારે હુવે તારા પાપને! પશ્ચાત્તાપ કરવો મડશે. 
પ્રભુની સત્તાથી તું હૂઢી શકે એમ નથી. 

ચોરે ઘોડા ફેરવ્યો ને પોતાની ભેઠેમાંથી એક છરે 
કાઢી તેને મારવા દોડચે।. શિવદયાળ તો ભયભીત થઇને 
ઝાડીમાં ભરાઈ ગયે; એટલે ચોર ખૂમ પાડી બોલ્યોઃ--“બે 
વાર તું મારી આડે આવ્યો છે અને મેં તને જવા દીધે 
છે, પણુ હવે ત્રીજી વાર હાથમાં આવ્યો કે મૃએજ સમ- 
જજે.?' 

આમ બોલી ચોર ચાલ્યો ગચે।. સાંજે નિત્યનિયમ પ્રમાણે 
શિવદયાળ ઠુઠાએ.ને મોંઢા વડે પાણી પાવા ગયો તે વખતે 

એક ટુઠામાંથી ડાળું કુટેલું દીઠું. 
(૧૦) 

આ પ્રમાણે શિવદયાળ એકલે! માણુસોની નજર ખહાર 
રહેવા લાગ્યો. ત્યાં જંગલમાંથી ક'દમૂળ કાઢીને પોતાનું પેટ 
ભરતો હતો. એક દિવસ કંદમૂળ વાસ્તે જતો હતો, ત્યાં 
એક ઝાડની ડાળે એક ટોપલીમાં શેટ્લીએ ટાંગેલી દીઠી. 
ઇશ્વરનો આભાર માની તેણે એ રેોટલીએ લીખી. હુવેથી 
રજ એ પ્રમાણે રોટલીએ મળવા લાગી. અને રોજ ઈક્ન- 
રના ગુણુ ગાઇને તે રેટલીએ। ખાવા લાગ્યે।. 

એમ કરતાં દશ .વષ વીતી ગયાં. પહેલાં એકજ 
ઠુડામાંથ્રી ઝાડ ઉગવા લાગ્યું. અને તેમાંથી સુદર આંખાનુ 


(૨૨) ગાંર્ડ 


ઝાડ થયું. ખીજા' બે ઠુઠા એમ ને એમ રહ્યાં. એક દિવ 
સાંજે પોતાનુ” કામ કરી શિવદયાળ બેઠો બેઠો વિચાર : 
છે છે,કે-“મેં તે પાપ કર્યા છે. મને મોતની ખ્હીક લા 
છે. પ્રભુની ઇચ્છા હોય તે! મારાં પાપો મરવાથી પણુ બઃ 
જાય.” હુજ તો તે આવે વિચારજ કરે છે એટલામાં પે 
થાર ભોંયરાની ખહાર અપશખ્દો બોલતે સ'ભળાયો. શિ 
દયાળે મનમાં ઠરાવ કર્યો કે “પ્રભ્રુ સિવાય કોઈ સાર્‌ 
નરસુ' કરી શકે એમ નથી.” આવા ઠૅરાવથી દઢ થઇ 
થોારને મળવા ગયે. 


તેને માલમ પડું કે ચોર એક્લો નહોતે।. પણુ તે 
વાંસે ઘોડા પર એક માણુસને બાંધ્યો હતે, તેને તે ગા 
રતો હુતો, અને ધમકાવતે। હુતે।. આ જેઈ શિવદયાળ તે 
પાસે ગયે. ઘોડાને ઝાલી ઉભો! રહ્યો. અને તેને પૂછર 
“આ માણુસને તું ક્યાં લઈ જાય છે?” ચોરે કહ્યુ, “. 
એને જંગલમાં લઈ નાઉ છું. એ ધનવાનનેો દીકરો ] 
પોતાના ખાપની પૂજી કયાં છે તે એ મને કહેતો નથ 
જ્યાં સુધી મને એ વિષે ન કહે ત્યાં સુષ્રી તેને બાંધી 
મારવાને મે ઠરાવ કર્યો છે.?' 

આરલું બોલી ચેરરે ઘોડાને હાંકવા માંડયો. પણુ $ 
વદયાળે ઘોડાને ઝાલી રાખ્યે।. તેણે કહ્યું, “ આ માણુસ 
છોડી મૂક.” ચોરને આ સાંભળી ગુસ્સે ચઢચે।. તેથી પોતા 
છરે કાઢી બોલ્યે, “ તારા પણુ આવાજ હાલ કરૂ કૅ ? : 
તને મારી નાંખવાન પ્હા છે એ ભૂલી ગયો ડે :” 


ઝાલસ્ટરોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૨૩) 


શિવદયાળને કઈ ખ્હીક ન લાગી. તે બોલ્યોઃ--“તુ 
આને જવા દે. હુ તારાથી ખ્ડીતો નથી. હું એક પ્રભુથીજ 
ખ્હીઉ' છું. પ્રભ્રુ મને ડહે છે કે મારે તને ન જવા દેવે. 
આ માણુસને છેડી મૂક.” ચોરે દાંત પીસ્યા. છરાથી દ્ો૨- 
હાંના ખંધ કાપી નાંખ્યાં અને પેલા વેપારીના,છેડરાને છેડો 
મૂક્યો. અને કહ્યું, “ જાએ, ભાગે!. તમારૂ મોત ભમે છે. 
મારી નજરે કૂરીથ્રી ચઢ્યા તે આવી બન્ય્ુ' છે, એ ખચીત 
માનન્ને.' 

ધનવાનને। દીકરો દોડીને જંગલમાં સંતાઈ ગયે।. ચોરે 
ચાલવા માંડડ્રુ, કે વળી તેને શિવદયાળે કહ્યું, “ ભલા મા- 
ણુસ, પાપી ધ'ધો છેડી દે. શા માટે નર્કમાં જવાના કામ 
કરી રહ્યા છે ? પ્રભુમાં તારૂ ચિત્ત નડી દે; તે તારાં પાપોની 
ક્ષમા બક્ષશે.” ચેર ઉભા રહીને આ બધું સાંભળી રહ્યા, 
અને તે પછી ધીરે ધીરે વિચાર કરતે! ચાલ્યો ગચે।. સવારે 
ફૂરીથી ઠુ'ઠાંને પાણી પાવા ગચો, ત્યારે શિવદયાળે 


બીન્ન દુઠામાંથી ફણુગે કુટેલેો કોઠે. 


(૧૧) 
ખીજા દશ વરસ પણુ પસાર થઈ ગયા, (શેવદયાળ 
હજી જીવે છે. હુવે તેને કોઈ પ્રકારની કામના રહી નથી. તે 
નિભષ્ય થઈ મચે છે. તેનુ' હદય આન'દમાં મસ્ત રહે છે. 
એક દિવસ તે વિચારે છે, કે “ પ્રભુએ માણસને કેવુ' સુખ 
આપ્યુ' છે !! તેમ છતાં તેએ ઠાલાં ઠાલાં દુ:ખી થાય છે. 
અખડ આનદ છોડી તેએ દુઃખનેજ વળગી રહે છે.” 


(૨૪) ગાંડીવ 


આવો વિચાર કરતાં તેને માણુસનાં પાપો યાદ આવ્યાં. 
તેસ્ના હાથે કરી કેસ ડ૬ુઃખ વહોરી લે છે એ પણુ તેને 
યાદ આવ્યુ'** તેને તેમની દયા ઉપજી. 

તે મનમાંજ નિશ્ચય કરી ઉઠચે।, “ મારે અહિ નિરાંતે 
રહેવુ એ ખોટું છે. અજ્તાનીઆને સત્ય સમજાવવા મારે 
ખહાર જવું જેઈએ.” આ નિશ્ચય થતાંની સાથેજ લૃ તારાને 
પસાર થતો દીઠો. તે સમજાવ્યો સમજતો નથી, તેથી તને 
કહુવાનો પ્રમત્ન કરવે। વ્યથ' છે, એમ વિચાર કરે છે એટલામાં 
વળી પોતાના આગળના નિશ્ચયની વાત યાદ આવી, એટલે 
ઉઠીને રસ્તે લૂ'ટારાની પાસે ગયે. 

લૂટારે ગમગીનીથી નીચી દછિએ ચાલતે। હતો. તેને 
જોયો કે શિવજયાળનું દિલ પીગળી ગયું. તેની પાસે 
જઇ બોલ્યોઃ--“ ભાઈ, જાગીને જે. તારા દિલમાં ઇશ્વરને 
વાસો છે. કપટ રૂપી પડદાને લીધે તે તારી દષ્ટિએ નથી 
પડતો. એ કપટ વડે તું દુઃખી થાય છેઃ ખીજાને દુઃખો 
કરે છે; અને હજી તું બહું દુઃખી થઈશે. પ્રભુની તારી ઉપર 
કેવી દયા છે ! ભાઈ એનો અનાદર ન કર. તારૂં જીવન 
પંશ્વર સનન્‍્સ્ુખ કર.” 

એ સાંભળી લૂ'ટાશે ખાજુએ ફેરી કડવું મ્હોં કરી 
ચાલવા લાગ્યો. છતાં શિવદયાળે તેને ન છોડયો, તેને નમીને 
તે રડી પડચે।. લૂ'ટારાએ પોતાની આંખ ઉચી કરી, અને 
તેની સામે એકીટશે જેઈ રહ્યો. પણુ અ'તે તે ઘોડા ઉપરથી 
ઉતરી પડી શિવદયાળને પગે પડયે, અને ખોલ્યેઃ--- 


ટાલસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (રપ) 


“તૃદ્ધ મહાત્મા, તસે મને જીતી લીધો છે. વીશ 
વર્ષ સુધી મે' તમારી સાથે ઝઘડો કર્યો. પણુ અતે ડું હાર્યા 
છી. હુવે પછી આ દેહુ ઉપર મારે કાખૂ .નથી. તમારી 
ઈચ્છામાં આવે એવી આનર્તા કરો. જ્યારે પ્રથમ તસે મને 
ઉપદેશ કર્યો ત્યારે મને સમજણુ આવવાને ખદલે વધારે ગુસ્સે 
ચઢયો હુતે. પણુ જ્યારે તમે માણુસોથી વેગળા જઇ એકાંત- 
વાસ ધારણુ કર્યો, ત્યારે મારૂ મન પીગળ્ય્રુ'. તમે નિષ્કામ છે એવી 
મારી ખાત્રી થઈ ત્યારથી મને તમારા શખ્રોની અસર થવા 
માંડી. તે દિવસથી ઝાડ ઉપર હું રોજ રોટલી ખાંધું છુ.” 

હુવે શિવદયાળને યાદ આવ્યુ, કે “આરસી સાફ 
કરવા સાર્‌ પહેલાં તે લૂછવાનુ' ઇુગડું સાફ્‌ કરવું જેઈએ. 
જ્યારે મારૂ હુદય સાકફે થયુ ત્યારે ખીજાઓનાં હૃદય પણુ 
હુ' સાફ કરી શકુ છુ. જ્યારે મને મોતની ખ્હીક ન રહી 
(યારે લૂંટારાનુ' દિલ પીગળી ગગ્રું. ચાક ઉપર ચઢાવવા 
લેોહાના પાટા વાળવા સારૂ પ્રથમ તે એનું થોક્હું મજબૂત 
કરવું જેઈએ. જ્યારે મેં માર્‌ં દિલ પ્રભુમાં લગાવી મજબૂત 
કીધું ત્યારે ચોરનુ' તોફાની મન પણુ શાંત થઇ ઠામ બેડું.” 

યારે કહ્યુ “જ્યારે તમને મારી દયા આવી, અને 
મારી પાસે રડ્યા ત્યારે મારું મન ઈશ્વર ભણી વળ્યું.” 

શિવદયાળને। ચહેરો આન'દથી પ્રકુલ્લિત થઈ ગયે, અને 
ચારને લઇને પેલાં ઠુ'ઠા આગળ ગયે. તે વખતે તેમણે પેલા 


ત્રોજ દુઠામાંથી પણુ ડૂણુગા કુંટેલા દીઠા. 


૦ 


શિવદયાળે ફરી ભરવાડને કિસ્સો યાદ કર્યો. “જ્યારે 


(૨૬) ગાંડીવ 


તેમણે ભારૈ અસ્તિ ચેતાવ્યો ત્યારેજ લીલાં લાકડાં સળગવા 
માંડયાં. જ્યારે માર્‌ દિલ ખીજનાં દુઃખથી બળવા માંડ્યુ 
ત્યારે બીજાને પણુ તેની આંચ લાગી.' આથી તે ખહુ 
રાજી થયો! કેમકે હવે તેનાં પાપ ખળીને ભસ્મ થઈ ગયાં 
હુતાં. 

પોતાની તમામ વીતેલી વાત શિવદયાળે પેલા લૃ'ટારાને 
કહી. પોતાને સત્યવાનના દશન થયા એવી તેની ખાતરી 
થઇ. તેને ખાપના શખ્દ્રો યાદ આવ્યા, કે “ જે અત્યત 
ભાગ્યશાળી હાય તેનેજ સત્યવાનના દશષન થાય.” સત્યના 
પ્રતાપથી દેખીતા અસ'ભવિત ખનાવો પણુ ખની રાક્રે છે 
એવી તેની ખાત્રી થઈ. 

પ્રિય વાંચનાર ! આજના જમાનામાં પણુ જે માણુસ 
સત્યને અનુસરે તે એવા ચમત્કાર જેઈ શકે છે એ સ'દેહુ- 
રહિત છે. 


પ્રેમા પટેલનો લોભ 


અથવા 
માણુસ કેટલી જમીનનો માલિક 
હોઈ શકે ? 


(૧) 

એક ગામડિયા ખ્હેનને તેની મોટી શહરી ખ્હેનત એક 
દાડો મળવાને આવી. મોટી ખ્હેન એક શહેરી દુકાનદારને 
1ને નાની ખ્હેન એક ખેડુતને પરણી હુતી. બને ખ્હેને 
[ક દિવસ વાળછુ કૅેરતી કરતી વાતે ચઢી. મે।ટી ખહેન શહે- 
વી જીદગીની ખડાશ મારવા લાગી. પોતે કેવી સારી રીતે 
ડે છે, રહેવાને કેવું સાર્‌ મકાન છે, છોકરાંને અને પોતાને 
વાં મજાનાં કપડાં પહેરવાને મળે છે, કેવું કેવું ખાવાતું 
ળે છે, વરા, જમણુવાર, નાટક મેળા વિગેરેમાં જતાં કેવી 
।જ પડે છે-એ ખધું તેણે રસથી કહી સ ભળાવ્યુ. 

નાની ખહેનને આથી ચટકે લાગ્યો. તે વેપારી જી'દગી 
ખેડવા લાગી અને ખેડુતની જ'દગીને વખાણુવા લાગી. 
ખોલી કે “હું તો આ જીંદગીને છોડીને તારી જીદગી 


(૨૮) ગાંડીવ 


ભોગવવાનુ' પસદ કરૂં નહિ. અમે ગરીખ ભલે રહ્યાં, પણુ 
અમારે કાંઈ વ્યાધિ નથી. તમે વધારે ઠાઠથી રહેતાં હરો. 
પણુ તેથી ઝાઝું કમાવાની હાયવોય તમારે કરવી પડતી હુર 
અને ઝાજું કમાવા જતાં ઝાજી ખોઇ પણુ બેસો. આજે 
તમે શાહુકાર થઈ ફ્રે, પણુ કલે તમારે ભીખ માંગવી 
પરે એવો અવસર પણુ આવે. અમે કદિ ધનાભ્ય નહિ 
થઇએ તે ખરેોબર, પણુ અમને પેટપૂરતું રોજ મળી રહેશે.” 

“પેટપૂરતુ' મળી રહેશે ?” મોટી ખહેન બાલી ઉઠી. 
“ એહા, તેમાં તે જું સ'ભળાવ્યું ! કૂતરાં બિલાડાંને જેમ 
મળી રહૈ છે તેમ તમને પણુ મળે; પણુ નહિં તત્ે નાતના 
જે જાતના, નહિ રીતના કે ભાતના. તારો ધણી ખિચારો 
ગસે તેટલી મહેનત કરશે છતાં તમે રહેવાના ઉકરડામાં 
અને મરવાનાં ઉકરડામાં. અને તમારાં છાકર'એાનું પણુ 
તેમજ. '' 

“તેમાં શું થઈ ગરુ ?' નાની બહેને હિંમતથી જવાઅ 
વાળ્યો. “અમે ભલે તેવાં રહ્યાં, ,પણુ અમારે નિરાંત છે. 
અમારે નથી કેઇની પાસ વાંકા વળવાનું, ડૅ *નંચી કોઇની 
દહેશત. તમને શહેરના રહેવાસીઓને ઘણીએ લાલસા હોય 
છે. આજે તારી હાલત સારી છે; અને કાલે તારા ધણીના 
મગજમાં ભૂત ભરાય, તો જુગાર, દારૂ કે સ્રીએના કૂદામાં 
ફસાઈ બધુ ગુમાવી દે. કૅમ, ખરૂં કે નહિ!” 

ગ્રેસા પટેલ (નાનીને ધણી) એટલા પર પડયે પડચે 
બધું સાંભળતા હતો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે “આ વાત 


ટાલસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાએ (૨૯) 


ખરી છે. જો માણુસ બાળપણુથી મહેનત કરતાં અને ધરતીનાં 
રફાં ભાંગતાં શીખ્યો હાય તો પછી તેના મગજમાં ભૂત 
ભરાતું નથી, પણુ મારે સુશ્કેલી એ છે કે મારી પાસે 
પૂરતી જમીન નથી. ને મારે નેઇએ તેટલી જમીન હોય 
તો પછી હુ' બાબરા ભૂતનીચે પરવા ન કરૂ.” 

ખ'ને બહેનો વાળી કરી પરવારી સૂઈ ગઈ. શેરીમાંથી 
ખાખરો ભૂત પસાર થતે ઢુતો* તેણે પ્રેમા પટેલના વિચાર 
જાણ્યા અને મનમાં બોલ્યો કે “આ પટેલને મારી સાથે 
મેદાન પડવાને! ગર્વ થયે! છે. ઠીડ છે, હું તેને જેઈએ 
તેટલી જમીન આપું અને પછી ન્નેઉ કે તે શુ' કરે છે!” 

(૨) 

તે ગામની નજીકમાં આશરે ૩૦૦ એકર જેટલી 
જમીન એક શેઠીયાના તાખામાં હુતી. તે શેટીએ આસપા- 
સના ખેડુતે સાથે સારી રીતે રહેતો હતે. પણુ તેણે એક 
નવે! કારકુન રાખેલો તે ખધા પાડોશીઓને બહુ સતાવવા 
લાગ્યો. કોઈનાં ઢોર છૂઢી તેની જમીનમાં આવે તે. દડ 
કરાવતે।. પ્રેમા પટેલ બહુ સ ભાળીને રહેતો છતાં તે તેના 
સપાટામાં આવી જતે. આથી તે બહુ કંટાળી ગયો હતે. 
એવામાં તેને ખખર મળ્યા કૅ પેલા ૩૦૦ એકર .વેચવામાં 
આવનાર છે અને કોઈ જમીનદાર તેને ખરીદી લેવા માંગે 
છે. આથી ખેડુતો ખધા ચિતામાં પડયા. તેએ વિચારવા 
લાગ્યા, કૅ “આ તે ઉલામાંથી ચૂલામાં પડવા જેવુ થશે. 
નવે! જમીનદાર આપણાં લેહી ચૂસી નાંખશે. આપણાથી 


(૩૦) ર ગાંડીવ 


આજે કયાંય ચાલ્યા જવાશે નહિ.” 

આથી ગામના ખધા ખેડુતે મળી શેઠીઆ પાસે ગયા, 
અને તેને વિનતિ કરી કે પેલી જમીન જમીનદારને વેચ- 
વાને ખદલે અમનેજ વેચે. પોતે વધારે કિમ્મત આપવા 
તૈયાર થયા. શેઢીઆએ તે વાતની હા કહી પછી ખેડુતે 
ખધા સાથે મળીને તે જમીન ખરીદી લેવાનો વિચાર કરવા 
એકઠા થયા. ઘણીએ મસલત ડરી, પણુ પેલે બાખરે 
તેઓને લઢાવી મારતો, એટલે તેએ કાંઈ નીવેડા પર આવી 
શક્યા નહિ. આખરે એવું નક્કી થયું, કે સો! પોતપોતાને 
માટે ગસે તેટલી જમીન ખરીદે. આ વાત પણુ શૈઠિયાએ 
કબૂલ રાખી. પ્રેમા પટેલે સાંભળ્યું કે તેના પાડોશીએ સાઠ 
એકર જમીન ખરીદી લીધ્રી છે, અને તેણે અડધા પૈસા 
આપી ખાકીના બે વરસ સુધ્રીમાં ભરી દેવાનાં લખત પણુ કરી 
દીધાં છે. પ્રેમા પટેલના મનમાં થયું કે આ બધા જમીન 
ખરીદી લેશે અને હું રહી જઈશ. આથી તેણે પટલાણીને 
ખોલાવી ક્યું: 

“તમા ખધા જમીન ખરીદવા મંડયા છે. આપણે પણુ 
ત્રીસેક એકર ખરીદીએ. એ વિના છૃટકે। નથી. કેઇઇ જસી- 
નદારને પનારે પડયા તો! દડ ભરતાં ડૃચોા નીકળાં જશે. ?” 
બનેએ જમીન લેવી એવો ઠરાવ કર્યો. સોએક રૃપિઆ 
સ'ઘરી રાખ્યા હુતા. ખકી વાછરકે વેચ્ચો, કાંધ્ક દાણે। વેચ્યો, 
છોકરાને નોકરીએ રખાવ્યો, અને એમ કરીને થોડાક ખીજા 
રૃપિયા ભેગા ફર્યા. આમ જમીનની અડધી કિમ્મત તો 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૩૧) 


ભેગી કરી. પછી પ્રેમા પટેલે સારી, થોડી ઝાડીવાળો પચાસેક 
એકર જેટલી જમીન પસદ કરી અને શેઠીયા પાસે સોદો 
કરવા ગયો! અને થોડા પૈસા આપી ખત બનાવ્યાં, અને બાકીના 
પૈસા બે વરસે પૂરા કરવાની શરત કરી આપી. 

પેમા પટેલ હુવે પોતીકી જમીન ઉપર રહેવા લાગ્યા. 
ખીયાં ઉછીના લઈ નવી જમીનમાં વાવેતર ક્યું” અને મજાનો 
પાક ઉતાર્યો. એકજ વરસમાં તેણે દેવુ' બધું ખલાસ કર્યું, 
અને પોતે જમીનદાર થઈ બેઠે. હોરાંને પણુ પોતાની જમી- 
નમાં ચરાવવા લઈ ગચે।. જે ઘાસ વધતું, તેની ગ'જી ખડકવા 
લાગ્યો. ખળતણુ પણુ ખીજે ક્યાંયથી લાવવાનું ન રહ્યું. પોતાનુ' 
ખેતર, પોતાની વાડી, પોતાનાં ઢોર એ ખધું નેઇને પટેલનાં 
કાળજા ટાઢાં થયાં. જમીન તેના હાથમાં આવ્યા પછી તેને 
રગ ઓર થઇ ગયે. 


(૩) 

પ્રેમા પટેલ હુવે સુળે રહેવા લાગ્યા. માત્ર ન«ે 
આડોશીપાડોશીઓનાં ઢોરઢાંખર જમીનમાં દાખલ થઇ 
તેને પજવતાં ન હોત તે તેના જેવો સુખિયો કેઇ નહેોતે।. 
તેણું બધાંને બહુ ચેતવણી આપી પણુ તેની કનડગત અટકી 
નહિ. કોઈ દહાડો કોઈની ગાય તે! કેઈ દિ કોઈનું ઘોડું 
જમીનમાં દાખલ થઈ જાય. અને ઘઉં વિગેરેનો કચ્ચરઘાણુ 
વાળી નાંખે. પ્રેમા પટેલે બહુએ વાર તેના પાડોરીઓને 
થેતવણી આપી જવા દીધા. પણુ અ'તે તે કાયર થયે. તેથી 


કેટ ચઢવાનું તેણે ધાર્યુ”. તે જણુતો હુતો કે કોઇ જાણી 


(૩૨) ગાંડોવ 


નેઈને ઢોરને છેડો મૃક્તું નથી; છતાં તેણે વિચાર કર્યો, કે 
“દરરોજ આવુ કેમ પાલવે? એમ ને એમ ચલાવવા દઉં 
તો મારો ખધેો પાક ખલાસ થાય, માટે તેમને શીખ દીધા 
વિના ચાલે તેમ નથી.” 

આથી તેણુ હવે દર વેળા કેરે ચઢવાનું શરૃ કર્યું. 
ઘણાએ ખેડુતોને--એક વખત, બે વખત અને પછી ઘણીએ 
વાર દડ કરાવ્યા. આથી ખેડુતે બધા ચિઢાયા, અને પ્રેમા 
પટલને જાતજાતની હરકત ડરવા લાગ્યા. એક રાત્રે એકે તેની 
જમીનમાં આવી ખધાંએ ખાવળનાં ઝાડ પાડી નાંખ્યાં અને 
તેની છાલ લઈને ચાલતો થયે. ષેમા પટેલે સ્હવારે ઉઠી 
ફરતાં ફ્રતાં જયુ તો એકે ખાવળનું ઝાડ રહ્યું નથી. તેના 
ગુસ્સાનો પાર રહ્યો નહિ. તે મનમાં ખખડયો કે “જે 
આ ચોર પકડાય તો પછી તેના પૂરા હાલ કરૂં.” 

પટેલ વિચારવા લાગ્યા, કે “એ તે કેણુ ઢશે!” 
આખરે તેને સૂઝી આવ્યું કે તે કામ પેલા જસા પટેલતુંજ 
છે. તે જસાના વાડા આગળ ગયો, આમ તેમ ડોકીયું કર્યું, 
પૃણુ છાલ કયાંય નજરે ચરી નહિ; છતાંએ લેવાદેવા વિના 
જસા સાથે વદી પડયો. જસાએજ આ કામ કયું” એવી 
તેને ખાતરી થઈ; અને ફ્રિયાદ માંડી. કેટ ખૂખ તપાસ 
કરી પરાવા નહિ મળતાં તેને છોડી મૂકયો. પ્રેમા પટેલ તે 
ગુસ્સાથી બેબાકળા ખની ગયો, અને પોલિસ પટેલ, ન્યાયા- 
ધિશ બખાની સાથે તકરાર કરી પડયો. તે પધમકાવવા 
લાગ્યો, કે “તમે બધા થોરની રક્ષા કરો છે, જે તમે 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૩૩) 


પ્રમાણિકપણે રહેતા હો તે! તેને જતો કરેજ નહિ.?' આમ 
પ્રેમા પટેલ તેના આડોશીપાડોશી, ને અમલદારો બધાંની 
સાથે ડકજીયો કરી ખેઠો. પાડોશીએ તે એટલા ચિહાયા ઠૈ 
તેનું' ઘર તથા વાડો વિગેરે બાળી નાંખવાની ધમકી દેવા 
લાગ્યા. નવી જમીન ખરીદવાથી પ્રેમાને જમીનમાં તે 
ઘણાએ માગ' થયે, પણુ તેને માટે દુનિયામાં ક્યાંય માગ 
ન રહ્યા. 

આમ ચાલતું હતું તેવમાં એવી વાત ફેલાઈ કે બધા 
માણુસો નવી જગ્યા ઉપર રહેવા જાય છે. પ્રેમાએ આ 
વાત સાંભળી. તેણે વિચાર્યુ, કે “ આપણે તો આ જમીન 
છોડવી નહિ. આસપાસના લેકે જે અહિંથી નીકળે તો 
પીડા એછી થાય. હું તેઓની જમીન ખરીદી લઉ અને 
પછી સુખે ૨હુ'.” 

એક દિવસ પેમા પટેલ ઘેર ઢુતા. ત્યાં કોઇ ચ 
મ્હૅમાન ચઢી આવ્યો. તેની તેણે પરોણાગત કરી અને શાત 
રહેવા આગ્રહ કર્યો. રાત્રે બને વાતે! કરવા બેઠા, કયાં રહેવુ, 
કયાંથી આવે! છે વિગેરે સવાલે। પ્રેમાએ પૂછયા. વાતમાં 
ને વાતમાં તે મુસાફરે કહ્યું, કે “ટું' દક્ષિણુમાંથી આવું છું. 
તે હુજુ વસતુજ જાય છે. ત્યાં જમીન ખહુજ સૉંઘી મળે 
છે. અને એટલી તે રસાળ છે કૅ જે અજાણતાં દાશણેુ। 
જમીન પર પડયે હોય તે તે પણુ ઉગી નીકળે છે. અને 
એક ડુડામાંથી ખોખા જેટલું અનાજ નીકળે છે. ત્યાં હુમણાં 


એકે તદ્ન નિધન ખેડુત માવ્યો . હતો તેલુ એક વરસ 


(૩૪) ગાંડીવ 


ખરીબર મહેનત કરી તેમાં તે તે થોડી જમીન અને કેટ- 
લાં! રારા પણુ ખરીદી શકચેો.?' 

પટેલ આ સાંભળી ખૂશખૂશ થઇ ગયા, અને વિચારવા 
લાગ્યા, કેઃ “જે સાંઘી જમીન મળતી હોય તો આપણે 
“વી ખીચોખીચ વસ્તીમાં શા માટે રહેવુ! હું મારાં 
ઘરબાર વેચી નાંખીશ અને ત્યાં જઇને નવાં ઘરબાર વસા- 
વીશ. અહિ રોજ વસ્તી વધતી જાય છે. અને તેથી મારે 
દિવસે દિવસે વધારે સુશ્ડેલીએ વેઠવી પડરેો. માટે ચાલ, 
પહેલાં તો તે જગ્યા જેઈ આવુ. ? 

પછી મડા મહિના આવ્યે! ત્યારે તે નવી જમીન 
જેવાને ચાલી નીકળ્યો. થોડેક સુષી ગાડી, થોડેક સુધી 
પગે એમ સુસાફેરી કરતાં કરતાં દોઢસેોક ગાઉ કાપ્યા, 
ત્યારે પેલા મ્હેમાને કહેલી જગાએ તે પહેંચ્યે. 

અહિ આવી તેણે ન્નેજ્રું, તો જેવું વર્ણુન સાંભળ્યું 
હેતું તેવુ જ ખધું દેખાયુ" ખેડુત આન'દથી રહેતા ઢુતા 
અને કલ્લોલ કરતા હતા. દરેકને ત્રોસત્રીસ એકર જીન 
આપવામાં આવી ઢુતી. જે ડ્વોાઈ નવું રહેવા આવતું 
તેને લોકો ખટુ આવકાર આપતા. ત્રીસ એકર કરતાં વધુ 
જમીન કેઈ માણુસ લેવા ધારે તો તે દેોઢ રૂપિયે 
એકર લેખે ખરીદી શકતે. 

પ્રેમાએ તમામ તપાસ કરી લીધી. તે ખહુજ રાજી થઈ 
ગચો, અને ઘેર જઈ બધું આટોપી એકદમ પાછું આવવા ધાય 
ખીજે વરસે ખધુ' સ'કેલી પેલા નવા દેશસાં જવા નીકળ્યો. 


ટાલસ્ટરોયની ત્રણુ વાર્તાએ (૩૫) 
(૪) 


પ્રેમા પટેલ નવી જમીન પર આવી પહોંચ્યા, એટલે 
પહેલાં તો તેમલૈેં બધા પટેલોને જમાડયા. ત્રીસ એકર 
ઉપરાંત દોઢસોક એકર ખીજી જમીન ખરીદી. ઘર ખાંધૅચુ. 
રહેવા લાગ્યા. નવાં હોર પણુ લીધાં. જમીન ખહુ રસાળ 
હોવાથી થોડા વખતમાં તો તે પૈસાવાળા થઈ ગયો, અને 
સુખચ્હેનમાં રહેવા લાગ્યો. તે જ્યારે રહેવા આવ્યે ત્યારે 
તેણે ધાર્યુ” હતું કે અહિ વસ્તી બહુ થોડી છે તેથી આપણુને 
ટીક પડશે. પણ પ્રેમા પટેલનાં નશીબે થોડા વખત પછી 
ત્યાં પણુ માણુસોા આવવા લાગ્યાં. 

પહેલે વરસે તેણે ઘઉં વાવ્યા અને ઘણ્‌ાજ સારે 
પાક મળ્યો. એટલે એને લોભ લાગ્યો. વધારે જમીન હોય 
તો વધારે પૈસા મળે એમ વિચારી તેણે વધુ જમીન લેવા 
ધાર્યુ". પણુ જમીન મળે નહિ, કેમકે બધી વેચાઇ ગઇ હુતી. 

જે માણુસો પોતાની જમીન ખેડી શકે એવા નહોતા, 
તે ભાડે આપતા. આવી ડ્ઠેોઈ જમીન ભાડે લેવા પ્રેમાને 
વિચાર થયે, તેથી તે વેપારી પાસે ગયો, અને થોડી જમોન 
એક વરસ માટે લઇ આવ્યો. થોડા દિવસ પછી તે વધારે 
જમીન પોતાને નામે કેમ લેવાય તેના વિચારમાં પડયે. 

આમ ને આમ ત્રણુ વરસ ચાલ્યાં ગયાં. દરેક વરસે 
" તે વધુ જમીન ભાડે લેતો અને તેમાં વાવેતર કરતે. 
દિવસે દિવસે તેની પાસે પૈસો ભેગો થવા લાગ્યો. થોડો 
વખત તેને નિરાંત વળી પણુ પછી જમીન ભાડે લેવાને 


(3૬) ગાંડોવ 


તેને કટાળેો ઉપજવા લાગ્યો. 

કોઈ જમીન વેચતું તે બધાએ ત્યાં દોડી જતા, 
અને એકદમ ખરીદી લેતા. તેથી પટેલને લાગ ફૂાવતે। નહિ. 
આખરે તેણે એક વેપારી સાથે ભાગ રાખી એક વાડી ખરીદી 
અને તેમાં વાવેતર કર્યુ”. પણુ જ્યારે ભાગ પાડવાનો વખત 
આવ્યો, વારે કજયો થયો. પટલે વિચારું, કે “આ જમીન 
મારા એકલાની હોય તે કેવું સારૂં ! મારે કોઈના એ શિયાળા 
રહેવું ન પડે.” આથી તે જમાંન લેવાની તજવીજમાં રહેવા 
લાગ્યો. 

એક દિવસ તેને ખબર મળ્યા કૅ કોઈ ખેડુત સુશ્કે- 
લીસ્નાં હોવાથી પોતાની ૧૫૦૦ એકર જમીન ખહુ સૉંઘામાં 
વેચી નાંખે છે. એકદમ પેલા ખેડુત પાસે ગયો અને લખત 
કરી જમીન લખાવી લીધ્રી. પ્રેમા પટેલનાં મનતુ' ધાયું થયું 
અને તેને ટાઢક વળી. 

એવામાં કોઈ એક વેપારી સુસાકફર તે ગામમાં આવી 
ચઢયો. તે પ્રેમા પટેલને ત્યાંજ ઉતર્થા, એટલે ખ'ને વાતે 
ફરવા બેઠા. પટલે પૂછયુ”, “ તમે ક્યાંથી આવે છે ?” તે 
વેપારીએ કહ્યું કે “,ટુ' જે સ્થળેથી આવુ છુ ત્યાંના લોડે! 
તદૂન ભોળા અને ભલા છે. ત્યાં જમાંત પાણીને સુલે 
વેચાય છે. મેં હજુ હુમણાંજ એક હજાર રૃપિયામાં પાંચ 
હુર જેટલી જમીન લીધી.?' 

ખા સાંભળી પટેલનું મન પાણીપાણી થઈ ગચ્રુ'- તેણે 
પૂછયું કે “તમે તે જમીન શી રીતે ખરીદી ?' વેપારીએ 


ટોાલસ્ટટોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૩૭) 


જવાખ આપ્યો, “ પહેલાં તો સ્ુખીને વીસ પચીસ રૂપિયાની 
કિમ્મતનાં કપડાં વિગેરે લઈ ગયે હતે! તેનું' નજરાણુ' આપ્યુ, 
આથી તે ખૂશખૂશ થઈ ગચેો. પછી જમીન માંગી. તે 
માંઢેમાંગ્યે ભાવે આપી. મારી જમીન નદીના કાંઠા ઉપરજ 
છે. તેથી બહુજ સારે પાક મને મળરે.?” એટલું કહી તેણે 
ત્યાંના લેકે) વિષે વાતે! કરવા માંડી. 

તેણે કહ્યું, “ત્યાંના માણુગા ગાડર જેવાં ભેળાં છે. 
તમે જાએ તે! તમે પણ્‌ મારી માકક સાંઘામાં જેઈએ તેટલી 
જમીન મેળવી શકે. ત્યાં જમીનનો પારજ નથી.” એમ 
કહી લીધેલી જમીનનો દસ્તાવેજ બતાવ્યો. પટેલે ખધુ' 
ધ્યાન દઈને સાંભળ્યુ'* તેને વિચાર થયો કે “ખમ છે, તે 
પછી મારે શા માટે ત્રગુ ચાર ગણાં નાણાં ખરચવા અને 
વળી ગળે દેવું લટકાવવુ' !?' 


(પ) 

પ્રેમા પટલ તે સ્થળો જવાને રસ્તો વેપારીને પૂછી 
પોતાનાં ખાયડીં છેોકરાંને પોતાની માલમત્તાની તપાસ 
રાખવા મૂકી લાંબી સુસાફ્રીએ નીકળી પડયે. શહેરમાંથી 
ભાતું લાંધું. નજરાણું નેગી ચીને પણુ ખરીદી લીધી. અને 
પેલા વેપારાંએ કહ્યું હુતું તેમ મજલ દરમજલ ફરતાં સાત 
દિવસે ત્રણુસેક માઈલની લાંખી સ્સાફેરી કરી ધારેલી 
જગાએ આવી પહેંચ્ચે. 

તે દેશના લે જુ'પડાં ખાંષ્રી નદીને કારે રડેતા 
હુતા. કોઈ ક'ઇ ખેતી કરતું નહતું. પટેલે ત્યાં જઇ જેયુ' 


(૩૮) ગાંડોવ 


તો ગાયો, ધોડા અને બકરાંનાં મોટાં ટોળાં ચરતાં ઢુતાં. 
લોકોના ખોરાક દહિ, ફુધ, માંસાદિ હતો. આંખો દિવસ 
તેએ પોતાની વાંસળી વગાડતા અને તીર કામટું લઈ 
શિકાર કરવામાંજ ગાળતા. તેએ ગમૃખ્યત્વે કરી ભીલની 
જાતના હુતા. પરેણુાચાકરીને તેઓ મેટા ધર્મ સમજતા. 
જૈવા પટલ તેઓની નજરે પડયા તેવા તેએ ખઢુ ખૂશી 
થઈ ગયા અને ખધા તેની આસપાસ વિટળાઈ વળ્યા, 
અને મુ'ડાછું વળી બેઠા. પહેલાં તો પટેલે પોતાની પાસેથી 
તેઓને ખાવા આપ્યું. સા ખાઈ રહ્યા પછી પાતે જે ચીનને 
લાવ્યો હતો તે લેકેને વહેંચી આપી. લાકેો રાજીરાજી 
થઈ ગયા. આ લેોકેની ભાષા જુદીંજ હુતી. તેએ।માંનો એક 
'પટલની ભાષા થોડી ઘણી! સમજતો હુતો તે બધાના કહે 
વા|્રી આગળ આવ્યો, અને ખધા વતી પટેલને તેણે આભાર 
માન્યો. આ શખ્સને દુભાપિચો નીમવામાં આવ્યો, અને 
તેની મારફત પટેલ તથા ત્યાંના લોકો અરસપરસ વાતો 
કરવા લાગ્યા. 

દુભાષિયો લોકોના વતી પંટલને કહેવા લાગ્યો, કે 
“અસે ખહુ ખૂશી થયા છીએ, અને તમારે શું જોઇએ છે 
તે અમને ડહા એટલે અમે તમારે માટે બનતું કરીએ.” 

પટેલે કહું, “મારે અહિં સરસમાં સરસ જમીન 
જોઇએ છીએ. અમારા દેશમાં બહું થોડી જમીન છે, અને 
છે તેમાં ખહુ મહેનત કરવી પડે છે.” હર 

દુભાષિએ આ વાત કહી સ'ભળાવી. એ સાંભળી આ 


રાલસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાઓ (૩૯) 


જગલ્લી લે[ડડ્ઠા ખૂખ ખરાડા પાડવા મ'ડી પડયા. પેમા પટે- 
લનાં તે હાંજાજ ગગડી ગયાં. તે એમજ સમજ્યો, કે આ 
લોકો મારા ઉપર ગુસ્સે થઈ ગયા છે. પણુ તેટલામાં તેઓને 
પાછા હુસતા જેયા, એટલે પટેલના જીવસાં જીવ આવ્યે. 
થ્રોડી વારમાં તેએ શાંત થયા એટલે પેલા માણુસે કહ્યું, કે 
“અ લોકો ખહુ ખૂશી થયા છે; અતે કહે છે ડે તસારે 
જોઈએ એટલી જમીન તમે લેને. તસે ફ્કત અમને ઈક્ારે 
ડરને કૅ ડથી જમીન તમારે નેઈએ છીએ.” 

થોડીવારમાં પાછા તેઆ અદર અદર વહવા લાગ્યા. 
પટેલે પૂછયું તો તેને માલમ પડયું કે કેટલાડ સુખીને ૫૭૨૬ 
વિના જમીન ન અપાય એમ કહેતા હુતા, અને ડે..." 
પૂછવાની કઈ જર્‌ર નથી એમ કહેતા હતા. 


(૬) 

આમ વાતે! ચાલવી હેુતી ત્યાં કંઈક ટાપટીપ 
વાળા એક માણુસ છેટેથી આવતે! જણાયો. તેને જેઈ બધા 
ચૂપ થઈ ગયા. પેલા દુભાષિયાએ પટેલને જણાવ્યુ' કે આ 
અહિને સુખી છે. 

સુખી આવ્યો, એટલે બધા લે[કોએ ઉભ્ના થઈને તેને 
માન આપ્યું. પટલે તરતજ પોતાને સામાન ખોલી એક 
સરસ ચીજ કાઢી તેને ભેટ આપી. સુખીએ તે વિનયથી 
સ્વીકારી અને પોતાને લાયક સ્થળે બેઠો. લોકોએ ખધી વાત 
તેને કડી અને સુખીએ તે શાંતિથી સાંભળી. પછી તે પ્રેમા 
પટેલની સામે જેઈ કહેવા લાગ્યો: 


(૪૦) ગાંડીવ 


“ભલે, તમારી મરજી પડે ત્યાંથી નેઇએ તેટલી જમીન 
તમે લઈ લે.. અમારી પાસે પુષ્કળ જમીન છે.” 

પટેલ વિચારવા લાગ્યાઃ “ એમ કૅમ લેવાય? કાંઈ 
ખત તે જેઇએ, નહિ તો આજ આપે અને ડાલ લય લે 
તો હું શું કરૂ ?” 

પછી તે બોલ્યો, “હ' તમારો ઉપકાર માનું છુ. 
તમારે જમીન છે તે ખર્‌. પણુ મારે તો થોડીજ જેઈએ 
છે. માત્ર એટલુજ જાણુવા માગુ છું' કે તમે મને કયી 
જમીન આપરે, અને જે આપરૈે। તેના કાયદેસર લખત કરી 
આપરે। કે નહિ: આપણી જીવનરોરી સોટા ધણીના 
હાથમાં છે; તસે પોતે માયાળુ છો, પણુ મારાં છોકરાં 
પાસેથી તમારાં છેડરાં કદાચ તે જમીન પાછી ન લઈ લે 
તેની ખાતરી શ ? ?' 

સુખીએ જવાખ આપ્યોઃ “તમે કહો 
છે. તમને લખત કરી આપીશુ.” 


જ 


છો તે બરાબર 


પટેલે તો બોલવુ ચાલુ રાખ્યું? “સમે સાંભળ્યું છે કે 
એક વેપારી અહિ આવ્યો હતો, અને તેને જમીન આપી 
તમે દસ્તાવેજ કરી આપ્યો હતે. મારે પગ તેવાજ દસ્તા- 
વેજ નેઈએ.”” 

સુખા તરતજ સમજી ગયો અને બોલ્યો, કે “ હા, 
બધું તમે કહેશે! તેમ થઈ રહેશે. અમારા કામદાર આવે, 
એટલે તેને લઈ શહેરમાં જઇને તમને ખત કરી આપીશું.” 

પટેલે પૂછયું, “તમે શા ભાવે જસ્દીન આપો છે ઇ”' 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૪૧) 


સુખીએ કહ્યું: “એકજ દામ છે. હુજાર રૂપિયે દિવસ.” 
પ્ટેદ્ સમજ્યા નહિ. તેણે પૂછયું, “ દિવસ? એ તે 
કેવું માપ? કેટલા એકરનો દિવસ ? ?' 

મુખી બોલ્યો. “ અમે જમીન માપવાની ખીજી રીત 
જાણુતા નથો. દિવસને હિસાબે વેચીએ છીએ. એક દિવસમાં 
તમે જેટલી જમીનની આસપાસ ફરી વળા તેટલી તમારી.?' 

પટેલ અચખામાં પડી ગયા; અને બોલી ઉઠ્યા, કૅ 
“આ તો ઘણુ સારૂં. એક દિવસમાં તો ઘણું ચલાય.” 

મુખી હસ્યો, અને કહ્યું: “ હા, તેટલી ખધી જમીન 
તમારી થશે. પણુ એક શરત છે. સૂરજ આથમતા સુધીમા 
જ્યાંથી તસે નીકળે, ત્યાંજ પાછા ન આવી પહેાંથો તે 
તમારા પૈસા નકામા જાય.” 

પટેલે કહ્યું “ પણુ હું ક્યે ક્યે ઠેકાણે જઈ આવ્યે 
છી એ તમસે નજાણી શકશે ? ?' 

સુખીએ જવાખ આપ્યો, “ તમે જ્યાંથી ચાલવાનું ગર્‌ 
કરશે। ત્યાં અમે બેસી રહીશું. તમે ચાલતાં ચાલતાં ડૅદદા- 
ળીથી જમીન ઉપર નિશાની કરતા જજે. પછી અસે તે 
નિશાનીને આધારે એક લોઢી દ્દોરી આપીશું. તમારાથી 
જેટલી લેવાય તેટલી લેક્તે, પગ્ુ એટલું ધ્યાનમાં રાખને, કે 
સૂર્યાસ્ત સુધીમાં પાછા આવતા રહેવાતું છે. 

પટલ તો રાજી રાજી થ૪ ગયા. બીજે દિવસે સ્હુવા- 
રના વહેલા નીકળવું અમ તેણ્‌ નક્કો કડું. રાત પડતાં 
ખાઇ પીને આન'દ કરી સૈ! સૂવા ગયા. પટેલને સૂવાની સારી 


(૪૨) ગાંડીવ 


સગવડે કરી આપી, સ્હુવારે વ્હેલા તેયાર થવાતું કહી ખધા 
ત્યાંથી વિદાય થયા. 


(૭) 

પ્રેમા પટેલ પથારીમાં પડ્યા, પણુ ઉંઘ ડેમેય આવી 
નહિ. તેના મગજમાં જમીનનાજ વિચાર ઘુમ્યા કરતા હુતા. 
તેને વિચાર આવ્યો, “ જેટલી જમીનની આસપાસ હુ કરી 
વળીશ તેટલી લઈ લઈશ. ચાલવામાં જરા પણુ ખામી નહિ 
આવવા દઉં. દિવસે લાંબા છે તેથી વીશેક ગાઉ તે હુ 
ખુશીથી ચાલી શકીશ. તેટલા ચક્કરમાં કેટલા એકર માય 
તેની ગણુતરી પથ્ુ દુ તો કરી નથી શક્તો. જમીનમાં 
કોઈ ભાગ ખરાખ હશે તો હું વેચી નાંખીરા, અથવા ભાડે 
આપી દશ. પછી ઘણાં ઢોર ખરીદીશું. જમીન ઘણી હરી 
એટલે હોરતું ખરચ જરા પણુ માથે નહિ પડે.?' 

આવા આવા વિચારોમાં લગભગ આખી રાત પટેલને 
ઉ'ઘ આવી નહિ. છેક પરોઢિએ જરા ઝોકું આવ્યુ. હજી 
તો સ્હેજ આંખ સિંચાઈ ત્યાં તેને સ્વપ્તું આવ્યુ? “સુખી 
જાણે હુસતો હુસતો પોતા ભણી આવે છેઃ જરા નજીક 
આવ્યો એટલે જણાયું કે તે તો પેલો વેપારી, જે તેને ત્યાં 
મ્હુમાન હુતો તેજ, ખીજું કોઇ નહિ. વળી જરા પાસે 
આવ્યો, એટલે તેને લાગ્યું, સુખી કે વેપારી કેઈ નહિ, 
પણુ તે તે! વિકરાળ બાખરે છે. તે આકૃતિ થેડીવારમાં 
તેની પાસે આવી બેટી. પટેલે નિહાળીને નેયુ' તો ખાબરાતુ' 
શરીર તેને બહુજ ભય'કર લાગ્યુ, અને તેની પડખે એક 


રાલસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાએ (૪૩) 


મૂડરું દેખાયું* મૂડદાંને તપાસ્યુ' તો તે કૈઇઇનું નહિ, પણુ 
પોતાનું' જણાયું આ નેઈ તે એકદમ હેબતાઇ ગયે. 

' જાગીને વિચારવા લાગ્યેઃ; “આને અથ શે હુશે ? ?' 
પાછે વળી વિચાર આવ્યો, “ અરે કઈ નહિ, એ તે માત્ર 
સ્વપ્નુજ!?' પછી ઓઢવાનુ' ઉચું કરી નેયું' તો સવારતુ 
ઝાંખું અજવાળ જણાયુ. પ્હા ફાટયું' જણી પટલ પથારી- 
માંથી ઉમા થઈ ગયા. હાથમોડું પધ્રોઈ લૈયાર થયા. પછી 
પોતાના ગાડીવાળાને ઉઠાડી કેદદાળી લઇ સુકરર કરેલી 
જગાએ પહોંચ્યા. ત્યાં બધા માણુસોને જગાડયા. તેએ 
બધા હાથમોું ધોઇ નાસ્તો કરલા બેઠા. પટેલને પણુ જરા 
નાસ્તો કરી લેવા કહ્યું; પણુ તેણે તો નાજ પાડી, અને 
કહ્યું કે “ હુવે વખત થયે! છે. ચાલે, ઝટ કામ શરૃ કરી 
દઇએ.?' 


(૮) 

લોકે! ખધા તૈયાર થઈ ગયા. ખરાખર સર્યોદ્યને વખતે 
જે જગાએથી ચાલવાનું શરૂ કરવાન" હતું ત્યાં શા જઇ 
પહોંચ્યા. એક ટેકરી ઉપર બધા ચઢ્ય.. સુખી પેમા પટેલ 
પાસે આવ્યો, અને ચારે તરફે હાથ ખતાવી કહ્યું, “અ! 
જ્યાં સુધી નજર પહોંચે છે, ત્યાં સુધીની ખધી જમીન 
અમારી છે. તમને ગમે તેટલી લઈ લેન્ને.?' 

પટેલ તો બહુજ ખૂશી થઈ ગયા. જમીન તેને ઘણી 
સારી લાગી. તેની માટી કાળી અને ખાતરાળ ઢુતી. કોઈ 
ડ્ોઇ હેકાણું છાતી સઝ્રુ ઘાસ ઉભુ હતુ*ઃ 


(૪૪) ગાંડીવ 


મુખીએ નિઃ:ની કરી પટેલને કહ્યુ, “અહિં આવો, 
જુએ, તમારે અહિથી ચાલવાનું શરૂ કરવું, અને સૂર્યાસ્ત 
સુધીમાં પાછા અટ જ પહોંચવું. જેટલી જમીનની આસપાસ 
ફેરી વળરેો। એટલી તમારી.” 

પટેલે કપડાં ડસ્યાં, અને કોદાળી ખભે નાંખી. એકાદ 
રાટલે! પછેડીમાં નાંખી ભેઠમાં ખાંધ્યો. પાણીની નાની શિરેોઈ 
પણુ ખભે લટકાવી લીધી. અને વેયાર થઈ ઉભા. પહેલાં 
તો ક્યા દિશાઅ જવું એ સુંઝવણુ થઈ પણુ ઉગમણી 
દિશાએ જવુ' એવુ' તરત નક્કી ક્યું ને સૂરજની વાટ જેવા 
લાગ્યા. 

જેવી સૂરજની કોર દેખાઈ કૅ તરતજ પટેલ છૂક્યા. 
મનમાં વિચાગુ, કે કે “ એક ક્ષણુ પણુ ગુમાવવી નથી. ટાઢા 
પ્હારમાં ખૂખ ચલાશે. ?' 


પહેલાં તો સાધારણુ ઝડપથી ચાલવુ શરૂ કર્યું”. બે- 
એક ખેતરવાં ચાલ્યા અને કેદાળીથી નિશાન કરી. એમ 
ચાલતા ગયા અને નિશાની કરત ગયા. હળવે હળવે તેની 
ચાલ વધવા લાગી. 

કેટલુ'ક ચાલ્યા પછી પટલે જરા પાછું વળી ન્યુ 
તે ટેકરી ઉપરના લેકે થોડખા દેખાતા ઢુતા, અને ગાડાંનાં 
જહોયાં પણુ સૂરજનાં તેજથી ચળકતાં હતાં. તેણે વિચાર્યુ 
કે ત્રણુ સાડાત્રણુ ગાઉ ચલાયું હશે. હવે તેને જરા પસીનો 
થવા લાગ્યો, એટલે બદન કાઢી નાંખ્યુ, અને પાછા 
પગ ઉપાડ્યા. થાડોવાર પછી સૂરજ સાસુ જે તે! લાગ્યુ 


ટાલસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાએ (૪૫) 


કૅ હુવે શિરામણુની વેળા થઈ છે. 

પટેલ મન સાથે વાત કરવા લાગ્યાઃ “એક પ્હાર તે 
હમણાં પૂરો થશે, તોય હુજી ત્રણુ પ્હેર ખાકી છે. વળવાને 
હેજી ઘણીય વાર છે.” એમ ડહી પગરખાં કાત્યાં, અને ત્યાંજ 
જમાવ્યું. ઉતાવળે ઉતાવળે થોડા રોટલો ખાઇ લીધે, અને 
શિરે!ઇમાંથી થોડું પાણી પી ઉભા થયા. બદન પહેર્યું. પગરખાં 
આ વેળા ભેઠેમાંજ ખાંધી લીધાં અને પાછું ચાલવા માંડયું. 

ચાલતાં ચાલતાં વિચાર કરે છેઃ “હુવે તો ઘણું સહે- 
લાઇથી ચલાય છેઃ બેક ગાઉ વધારે ચાલીશું અને પછી 
પાછા ફૂરીશું. સામેની જમીન કાંદકે વધારે સારી લાગે છે. 
એ છેડી દેવા જવી નથી.” આમ વિચઃરતાં રોઢૅક ગાઉ 
આગળ નીકળી ગયા. પછી ત્યાંથી ફરીને બાજુએ વળ્યા. 

[દવે ટેકરી તરફ નજર કરી તો ત્યાં ઉભેલા લોકે 
ઉ'દ૨ જેવડા લાગતા હતા. પટેલ પાછા જરા થોભ્યા, 
શિરેઇમાંથી પાણી પીધું, અને થોડી વાર થાક ખાઈ પાછું 
ચાલવા માંડઝુ. 

થાક ખાધા એટલે થોડો વખત તો નવુ' જેર આવ- 
વાથી ઝડપથી ચાલ્યા, પણુ પછી પગ ભારે થવા લાગ્મા. 

તેણે વિચારું , “હવે ફક્ત એક બે કલાક સહુન 
કરવાનુ છે.” પછો ત્રૉને ખુણા! વળવાનો વિચાર થયો, પણુ 
સામેની થોડીક જમીન ઘણીજ સરસ લાગી, તેથી વિચાર્યું 
ફે આ જમીન છેડી ન દેવી જેઇએ, અહિ શણુ સારી ઉગે 
એવુ લાગે છે.” એવ્લે ત્યાં જઇ નિશાની કરી. “હુવે તે 


(૪૬) ગાંડીવ 


વખત ખડું થોડો છે “તેથી પાછા વળવું જેઇએ.” એમ 
કહી ત્રીને ખૂણા! વળ્યા. _ 
(૯) 

પટેલને હુવે થાક ટીક ઠીક જણાવા લાગ્યો. અને 
ચાલવામાં જરા જરા સુશ્કેલી લાગી. પસીનાના ટીપાં આખે 
શરીરે ખાઝી રહ્યાં હતાં. સૂરજ સાસે નેયુ' તે લાગ્યું કે જે 
આવી રીતે ચાલીશ તો કેઈ રીતે સૂરજ આધથમતાં પહેલાં 
પહાંચી શકાશે નહિ. તેને થાક "પાવાનું મન થચ્ુ' પણુ તેની 
હિ'મત ન ચાલી. 

સર્યનારાયણુને પણુ તેની દયા ન આવી. તેણે તે 
પોતાનું કામ ચાલુજ રાખ્યુ. સૂરજને ખહુ નીચે ઉતરેલા 
| જેઈ પટેલે વિચાર કર્ષોઃ “હું આધે ગયો તેમાં મેં બહુ 
માટી ભૂલ કરી.” તેણે જરા ચાંપીને ચાલવાની મહૅનત કરી. 

પસીનો એટલે! વળ્યો હતો કે તેનું ધોવીયું અને 
બદન ખને ભીના થઈ ગયાં હતાં, અને શરીર સાથે ચોટી 
ગયાં હુતાં. થોડેક આગળ ચાલ્યા પછી તો] તેણે કૅદાળી 
શિવાય બધો સામાન પડતો મૂક્યો, અને મહા ઝૃશીખતે 
દોડવા માંડયું. 

પટેલ મનમાં મનમાં ખખડવા લાગ્યાઃ “મે બહુ 
લોભ કર્યો, હુવે બધું ખોઈરા.'' 

જમીન અને પેસા બધું જવાની બ્હીકથી તેનો શ્વાસ 
પણુ ઉડી જાય છે; પસાના ખહુજ વન્યોા છે; શેષથી મોહુ 
થૂકાય છે. તેને મરવાની પાસ્તી લાગી, હેયુ' ધબકવા લાગ્યુ, 


રમલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૪૭) 


અને મતિ સુઝાવા લાગી. વિચાર આવ્યો, “આટલી ખધી 
મહેનત કરીને હુવે થોડાક માટે અટકુ તો લેકે મારી 
મશ્કરી કરશે.” 


સૂરજ આથમવાને ખહુ થોડી વાર હુતી. પટેલે વધારે 
જેરથી ચાલવાની મહેનત કરી. હવે તો તદન પાસે આવી 
પહોંચ્ચે! છે. સૂરજ સાસુ પાછું જુએ છે અને કહે છે “હુવે 
તો મારે એકાદ પળની વાર છે” પટેલ ટેકરી પર જુએ છે 
તે લેકે! તેને એક્દમ આવવા “શાની ડરે છે. પોતાનો બધે 
સામાન જ્યાં મક્યે! ટુતે ત્યાંજ પડેલે। તેને દેખાતો હુતે।. 

પ્રેમા પટેલને સ્હુવારે અવેલું સ્વપ્તુ' નજરે તરવા 
લાગ્યું. તેને મનમાં લાગ્યું “હવે જમીન તો મારી પાસે 
પુષ્કળ થઈ, પણુ હું જીવીશ નહિ.” તો પણુ સાવ હિ'મત 
નથી હારતે.. સૂરજ સાસુ જીએ છે તો તે અરધો આથમી 
ગચેા છે. 

પોતામાં જે કઈ તાકાત કહી હુતી તે અજમાવી 
દોડવા માંડયું. જેવો ટેકરી પાસે પહોંચ્યો કે સૂરજ અસ્ત 
પાસ્યો. તે ખબડયો “હાય ! હાય ! ખધું ખોયું !” તે અટકવા 
જાય છે તેવામાં »કરી પરના લોકોએ બૂમ પાડી કે “એડ- 
દમ આવ, ઝટ કર. દોડ.” પટેલને ખ્યાલ આવ્યો કે સૂરજ 
અહિંથી તે અસ્ત પામ્ચો દેખાય છે પણુ ?કરી પરથી 
નજરે પડતે હોવે જેઈએ. એટલે તેણે માંડમાંડ શ્વાસ 
લેતાં વળી પગ ન્નેર્થી ઉપાડયે।. 

ટેકરી ઉપર હુજી તડકાના પ્રકાશ નેવામાં આવતે 


(૪૮) ગાંડીવ 


હતે. લે મનમાં વિચારતો હતો કે “ પેલો મારો સામાન 
દેખાય, પેલે સુખી દેખાય.” ગ્રુખી પેટ પકડીને હુસતેો 
હેતે।. પ્રેમાને તેનું સ્વપ્તું યાદ આવ્ઝુ'. તેના હાંજા ગગડો 
ગયાં, પગ લથડવા લાગ્યા અને (નેશાની આગળ પણાંચ- 
તાંજ હાથ લાંખા કરી ભોંય પર્‌ પડ્યો. 

સુખી ખમ મારી ઉઠયો, “ શાબાશ, તું ખાઢી ગયે. 
તને સરસ જમીન મળી છે.?' 

પ્રેમા પટેલને ગાડાવાળા તેને લેવા દેોડચે; પણુ 
પટેલના શરીરમાં પ્રાણુ નહોતો. તેનાં ”ઢામાંથા લાહી 
વહેતુ હતુ. 

લોકો ખધા [દલગીર થઈ માથું ધણાવવા લાગ્યા. 
પટેલના માણુસે ડોાદદાળ!ાં લીધી, અને બરાખર પટેલનું શબ 
માય તેટલે લાંબો અને પહોળો ખાડો ખોઘોા, અતે પ્રેમા 
પટેલને તેની કબર જેટલી જમીનનો માલિક કર્યો. 





જીવનદોરો 


(૧) 

એક શહેરમાં નાથુ નામે મોચી રહેતે! હલો. તે ગરીબ 
સ્થિતિનો હતો. શહેરમાં એક ઘર ભાડે રાખી તે પોતાની 
સ્રી તથા છેકરાંએ સાથે રહેતો હતો. પોતાના ધધામાંથી 
જે કઈ પેદાશ થતી તેમાંથી ભાગ્યેજ પોતાના કુટુ'બનુ 
તે પોષણુ કરી શકતે. શહેરની અ'દર મજુરી અત્ય'ત સસ્તી 
હુતી. અને કામ ઘણુ'જ થોડું' મળતું હતું. વળી સૌંઘવારી 
પુષ્કળ હોવાથી પોતાના કુટુ'બનુ' પોષણુ કરવું તે મહા 
સુશીબતનું કામ ષતું? પોતાને તથા પોતાની આઓ અને 
છોકરાંઓને માટે ભાગ્યેજ પૂરતાં કપડાં પણુ તે વસાવી 
શક્તો. જ્યાં ખાવાનાજ વાંધા પડે ત્યાં ખીજી અગવડનુ 
પૂછવુજ શુ ! 

તેની પાસે એક જૂની ખડી-લગભગ ત્રણુ વરસની 
હુતી, ને હુવે તદન ફ્‌ાઢી ગઈ હુતી. તે ખીજી વસાવવાના 


(૫૦) ગાંડીવ 


વિચારમાં હતો કારણુ કે શિયાળાની કતુ આવી પહોંચી 
હૈતી. શિયાળે હુંકડે હોવાથી પોતાને માટે તથા પોતાની 
આ તથા છેકરા તથા છેકરીએ માટે કપડાં ખરીદવા વાસ્તે 
તેણે અગાઉથીજ પૈસાનો સ'ગ્રઢુ કરવાને નિશ્ચય કરેલે। 
હેતો, અને તે નિશ્ચય પ્રમાણે તે થોડા ધણા પૈસા મહા 
સુશીખતે એકઠા કરી શક્યો હુતો. પર'તુ, કપડાં લેવા માટે 
એટલા પૂરતા તે નજ ઢુતા. 


શહેરની અ'દર એક બે ઘરાકે! પાસે તે પેસા માંગતો 
હેતો, એટલે તેણે વિચાર કર્યો કે હુ' ઉઘરાણી લાવી શકુ 
તે! પૂરતાં કપડાં વસાવી શકાય. આમ વિચાર કરી તે 
પોતાનાં ઘરાકેમાં ઉઘરા'પ્ી કરવા મારે નીકળ્યો, તેની સ્ત્રી 
સવારમાં ખાવાનું કરી તેને પોતાને માટે તથા છેકરદએ। 
માટે શું શ્ું' કપડાં લેવા તેની યાદી કરી આપી; તેમજ પૅ- 
સાને કપડાં લેવા સિવાય ખીજ કોઈ પણુ કામમાં ઉપથેોગ 
ન કરવો, એ વિષે સખત સૂચના કરી. કારણુ કે નાત્રુ મોચીને 
દારૂ પીવાની ટેવ હુતી; અને શિયાળામાં દારૂના વ્યસનીઓ 
વિરોષ પીએ છે. નાથુ પોતાની સ્ત્રીની સલાહ સ્વીકારી 
શહેરમાં ઉઘરાણી કરવા નીકળી પડયે. 


પ્રથમ એક ઘરાકને વેર ગયે. ત્યાં ધરને ધણી હાજર 
ન હુતે।.. પર'તુ તેની સ્રી ઘરમાં હુતી. તેણે કહ્યુ કે આવતા 
અઠવાડીઆમાં પેસા મોકલી આપીશું. એટલે ત્યાંથી નિરાશ 
થઈ ખીજા ઘરાક પાસે ગયો. તેણે સોગનપૂ્વ'ક કહ્યું કે મારી 
પાસે ટુમણાં એડ કુટઢી બદ્દામ પણુ નથી. નાથુએ તેને ઘણાએ 


ટાલસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૫૧) 


સમજાવ્યો કે કપડાં લેવાં છે. પણુ ઘરાકે લાચારી ખતાવી. 

આ ઉપરથી નાથુ તદન નિરાશ થઇ ઘરાકને ત્યાંથી 
ચાલી નીકળ્યો. કોઈ વેપારી ઉધાર માલ આપે એવું પણુ 
નહતું. કપડાં ખરીદવાનો સખ્ય આધાર ઉઘરાણીના પૈસા 
પર હતે. પણુ ઉઘરાણી ખીલકુલ ન મળવાથી તે નિરાશ 
થઈ ગયે. અને રસ્તે ચાલતાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે હુવે 
મારે શું કરવુ'? તે ચાલતાં ચાલતાં પોતાના ભાગ્યને દોષ 
ડેવા લાગ્યો; ને એક દારૂના પીઠા આમળ આવી પહોંચ્યો. 


કપડાં ખરીદવાને પૂરતા પૈસા પાસે ન હોવાથી વિ- 
પારવ! લાગ્યો: --મારી પાસે પૈસા છે એ જૂજ છે, અને 
મેમાંથી કપડાં ખરીદી શકાય એમ છેજ નહિ. માટે ઉત્તમ 
સ્તો તો એજ છે કે પીઠામાં જઈ દારૂ પી વેર પાછા 
[!૯્યા જઇએ. એમ વિચાર કરી એણે પોતાની પાસે જે 
સા હતા, તે દારૂ પીવામાં વાપરી દીધા અને ઘર તરફે 
[1છી' ચાલવા માંડ્યુ . 

ઠંડી અત્યત નેગાથી પડતી હતી. પરતુ દાર્‌ પીવાથી 
વે તો શરીરમાં ગરમી આવતી ઢતાં. એટલે નાથુએ મનમાં 
યાલ કર્યા કે “હવે કપડાંની શી જરૂર છે? હવે બડી 
[વાય ગરમી થાય છે. માટે એજ ઉત્તમ રસ્તે છે કે વિશેષ 
ઊ હોય તે દિવસે દારૂ પી લેવો, એટલે કપડાંની જરૂર 
કેશે નહિ. હુવે તો આખી જીદગી કપઢાં સિવાય હુ 
ખશાંતિમાં ગાળી શકીશ. ફક્ત ઘરમાં સરો છે, તે જરા 


૨ 


॥ મરડશે, પણુ તેને પા દબાવી દઈશું, સ્ત્રીએ એ ખાબ- 


(૫૨) ગાંડીવ 


તમાં શું સમજે? કમાવાવાળા તો આપણેજ છીએ ને ??' 

નાથુ દારૂની ધનમાં આવા વિચારે કરતે! કરતે। રસ્તામાં 
એક ગલીની અદર આવી પહોંચ્ચો. અધાર્‌ થવા આવ્યુ 
હેતું, અને ગલીમાં ખત્તીનાં કે।ઈ પણુ જાતનાં સાધન ન 
હોવાથી ત્યાં બધે અંધકાર હતે. તાં આગળ તેણે કેટલેક, 
છેટે દિવાલની નજીક હવેલી પાસે કઈકે સફેદ આકૃતિ ન્નેઈ. 
નાથુ આગળ જતે અટકી ખારીકીથી જેવા લાગ્યો. પરંતુ 
તે શું છે તે એને જણાયું નહિ. પશિચયવાળેો હોવાથી 
વિચાર કરવા લાગ્યો કે--“ આ જગ્યાએ ક'ઈ પત્થર જેવું તો 
દિવસે નેવામાં આવતુ નથી. તો આ શું છે ? કાંઈ જાનવર 
છે? એવુ' તો કઈ લાગતું નળી. મસ્તક તે] મનુષ્યના જેવુ 
લાગે છે, પરંતુ આ સમયે આવા અપકારમાં અત્રે મનુષ્ય 
શા માટે આવે??? 

નાથ ચાલતે। ચાલતે। ઢવે તે। છેક નજીક આવી પહેં- 
ચ્ચો, અને થોકખી રીતે જેઈ શક્તો હતે. હુવે તેની પાકી 
ખાત્રી થઈ કે એ તે! નક્કો કોઇ મનૃષ્યજ છે, પછી મરી 
ગચેલું' હોય કે જીવતું. વળી તેના શરીર પર બીલકુલ વસ્ત્ર 
પણુ નથી. તે માણુસ તદન નસાવસ્થામાં છે અને ભોંતને 
રેકબીને સ્તખ્ધ ઉભે! રહ્યા છે. આ વિચિત્રતા નઈ નાથુ મનમાં 
ગભરાયો! અને વિચાર કરવા લાવ્યો કે કોઇએ આ માણુસને 
મારી નાંખી ભીંત સાથે રેક્વી રાખ્યો તો નહિુ હોય ! 

ઘણુા। વિચાર કરીને નાથુ આખરે ત્યાંથી ચાલવા 
લાગ્યો. અને થોડેક છેટે ગયા ખાદ પાછું ફેરી નનેયું, તો તે 


ટરાલસ્ટયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૫૩) 


માણુસને બેસીને આમતેમ હાલતો જેચેો. નાથુ પાછો જરા 
નજીક આવીને નવા લાગ્યો તો એ પોતાના તરક તાકીને 
જેતે માલૂમ પડયે. નાથુ અગાઉના કરતાં વધારે ખ્ડીવા 
લાગ્યો. એલ વેચાયું કે--“શુ' હું અહિંથી ચાલ્યો જાઉં 
કૅ આ મતુૃષ્યની સાથે કાંઈ બોલુ? હુ' એની પાસે જાઉં તો 
એ શું કરશે ?! પરમાત્મા જાણે ડે એ કેણણુ છે? અને અત્રે 
આવા અ'ધારામાં બેસીને શુ' કરે છે? હુ' ધાર્‌' છું કે હુ 
અહુઆથી ચાલ્યોજ જાઉં. આવા નાગા (ભેખારી જેવા પાસે 
જઈ મારે શુ કરવું ??” 

આમ વિચાર કરી તે પાછે ચાલવા લાગ્યો અને 
થોડેક છેટે ગયા ખાદ પાછે ઉભા રજા. અને પોતાના 
અ'તઃકરણુ સાથે વિચાર કરવા લાગ્યોઃ--“અરે, હું શુ કરૂ 
છુ,? એક તદ્ન નસાવસ્થામાં પડેલા અને ગરીખ ભિખારી 
જવા નિરાધાર મનુષ્યની પાસે થઇને કઈ પણ્‌ લાગણી સિવાય 
શું હું ચાલ્યો જાઉં? શું મતુષ્યજાતિને માટે મારા અ'તઃક- 
રણુમાં ક'ઇજ લાગણી નથી? ગરીખ અને નિરાધાર હાય 
તે! મારી ફરજ છે કે તે મનુષ્ય પાસે જઈ તેને પૂછવુ* કે 
નું કોણ છે! અને શુ' કરે છે ?? 

નાથુનું અ'તઃકરણુ તે મનુષ્યની આવી સ્થિતિ જોઇ 
ષ્રેમ અને દયાથી ઉભરાઇ આવ્યુ, અને હિંમત પરી તે 
પેલા માણુસ ભણી ચાલવા લાગ્યો. 


(૨) 


નાથુ તે માણુઅની તદન નજીક આવી પરોંશ્યો 


(પ૪) ગાંડીવ 


અને તેને ખારીકીથી જેવા લાગ્યો. તે મનુષ્ય તદન યુવાન 
અને મજબૂત ખાંધાને ઢુતે।. તેના શરીર ઉપર્‌ કંઈ પણુ 
ઘા જેવુ' લાગતું નહાતું. ક્ક્ત તે ભયભીત થયેલો અને 
ઠૅંડોથી અકડાઈ ગયેલો લાગતે। હતે.. તે નાથુના તરક્‌ દષ્ટિ 
પૃણુ કરતો ન ઢુતે. કેમ જાણે કે પોતાની આંખ ઉઘાડવાને 
પણુ અશકત હોય! નાથુ તેવા એક્દમ નજીક આવ્યો, અને 
એકાએક તે મતુષ્યને જાગ્રત થઇ ગચેલે! અને ગ'ભીરતાથી 
'પોતાના તરફ જેતે! નેચે. 

નાત્રુના અતઃકરણુમાં તેને પોતાના તરફ અમીદષ્ટિથ્રી 
જેતે જોઈ અત્યત સ્નેઢુ ઉપજી આવ્યો. પોતે પહેરેલી 
જૂની બડી ઉતારી નાંખી; પગમાંથી નેેડા ઉતારી તાં”ખ્યા 
અને કહ્યું:--“ક'ઈ પણુ વાતમાં વખત ગુમાવવો એ 
નકાસું છે. ઝટપટ આ ખ'ડી અને પગરખાં પહેરી લે! 
નાથુએ તેતું નામ પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે--“ મારૂં નામ 
દેવદૂત છે.?' 

નાથુએ તેને ઉઠવામાં મદદ કરી અને ન્ેડા તથા 
ખ'ડી પહેરાવ્યાં. દેવદૂતની સુખાકૃુતિ અત્યંત તેજસ્વી હતી; 
અતે શરીર પણુ મજઝૃત બાંધાનું , થતું. તેને નેતાંજ 
નાથુના અંતઃકરણમાં અત્ય'ત સ્નેડુ ઉપજી આવ્યે. એણે તેને 
પોતાનાં કપડાં અને બૂટ પહેરાવ્યાં પછી કદું:--“ભાઈ 
દેવદૂત, હુવે તારે કોઈ પણુ જાતની [ચતા રાખવી નહિ. 
તું મારી સાથે ચાલી શકશે?” એનુ બોલવું ફેવદૂત હુવે 
સમજી શડ્યો અને એક પણુ શબ્દ બોલ્યા વિના તેની સાથે 
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ચાલવા લાગ્યે।. 

બ'નેએ નાથુના ઘર તરકેને રસ્તે લીધે. 

નાથુએ તેને પૂછયુ':--“ભાઈ દેવદૂત, તું કઈ બોલતે 
કેમ નથી? આપણે હવે ધેર જઈએ છીએ. તારાથી ચાલ્વી 
ન શકાતું હોય તો આ લાકડી લે અને તેના રેકાથી ધીમે 
ખ્રીમે ચાલ.” 

દેવકૂત લાકડી હ્વાથમાં લઈ ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો. 
રસ્તે ચાલતાં નાથુએ પૂછડ્રુઃ--“વહાલા ભાઇ દેવડૂત, તું કયાં 
આગળથી આમાવે છે ??' 

દેવદૂતે જણાવ્યુ'--“હું' આ ગામને! નથી; દૂરથી 
આવુ છુ.” 

નાથુગ્ે કહ્યું:--“હા, આટલામાં તો હુ' બધાને એ. 
ળખુ' છુ. પણુ પ્રથમ તું મારા નેવામાં કદી આવ્યો ન 
હેતો. આ ગલીની અદર હુવેલી આગળ તું કેવી રીતે આવી 
ચઢયો ??' 

દેવદૂતે કહ્યુ '--“તે હું કહી શકતો નથી.” 

નાથુએ કહ્યું:--“હું ધાર્‌ છુ કે તને કોઇએ ઈના 
કરી છે.'' 

દેવદૂતે કહ્યુ ઃ:--“કડ્ોઈ પણુ મનુષ્યે મને ઈજા કરી નથી, 
પરતુ પરમાત્માએ મને શિક્ષા કરી છે.'' 


નાથુએ કહ્યું:--“હા. મનુષ્યની સ્થિતિ પોતાના કત'બ્ય 


અનુસાર” મળે છે અને પરમાત્મા ન્યાયી અને દયાળી છે. 
તાર્‌' જીવન હવે તું કેમ ગાળવા માંગે છે? અને તું કયાં 
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જવા પારે છે??” 

દેવદૂતે જણાવ્યુંઃ--“મને ખધુ' સરખુ'જ છે.” નાથુ 
જરા આશ્ચય' પામ્યો અને પોતાના મનમાં વિચારવા લાચ્ચો, 
કૅ--“આ મતુષ્ય કોઈ પ્રકારે દુરાચારી લાગતો. નથી. એનુ 
બોલવુ તદન શાંતિભરેલું છે. પરતુ પોતાની હકીકત કહેતાં 
એ ડરે છે. હશે, ગમે એ હોય. હું એને મારે ઘેર તો 
તેડીજ જઈશ.” એમ વિચારી દેવદૂતને કહ્યું:-“ભાઇ, તુ 
મારી સાથે ઘેર ચાલ. અને ઠંડીથી અકડાઇ ગયેલે છે માટે 
અગ્નિ પાસે જરા બેસી આરામ લે. પછી તારે જે કહેવા 
કરવાનુ હોય તે નિરાંતે મને કહેજે.” 

હુવે ધર નજીક આવવા લાગ્યુ એટલે તેને પોતાની 
સ્રી સાંભરી આવી. તે મનમાં વિચાર ડરવા લાગ્યોઃ-- 
“સ્રી અને છોકરાં માટે હું' કપડાં ખરીદવા ગયે।. કમભાગ્યે 
ષૈસા ન મળવાથી કપડાં ન લઈ શકયો, અને પાસે જે 
જૂજ પૈસા હુતા તેનો આવી ઠંડીમાં દારૂ પી લીધે. રસ્તે 
ચાલતાં આ નાગા ભિખારીને સાથે ઉપાડી લાવ્યો. ઘરમાં 
ખાવાનુ' પણુ પૂરતું નહિ હોય. એટલે સ્ત્રી ગુસ્સા તે 
કુરવાનીજ. હુરિ, હુરિ* જે ખને તે ખરૂ.” 

એ જ્યારે ન્યારે દેવટૂતના માહા સાસું જેતે ત્યારે 
ત્યારે એના અતઃકરણુમાં કુદરતી પ્રેસ ઉત્પન્ન ઘઈ આવતો 
હ્તો. તેથી બધા વિચારો તે ભૂલી જતો હતો. આવી રીતે 
વિચારમાં ચાલતાં ચાલતાં દેવદૂત સાથે તે ઘરની નજીક 
આવી પહોંચ્યો. 
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(૩) 

નાથુની સ્ત્રીએ ઘરતું સવે: કામદાજ આટોપી લીધુ 
હતું* પોતે ખળતણુ પાણી વગેરે લઈ આવી ઢુતી. અને 
છોકરાંઓને ખવડાવી કામકાજમાંથી પરવારી ઢહુતી. પોતે 
પણુ થોડુંક ખાઇને ઈવેચાર કરતી બેઠી હુવીઃ--““નાથુ ગામમાં 
ગયો છે એટલે ગમે તે જગ્યાએ ખાઇનેજ અપ્વશે. એટ્લે 
તેના ભાગનું બાકી રહેશે; તેથ્રી આવતી કાલે બધાંને ચાલી 
રહે એટલું તે ખાવાનુ છે. ”' 

આમ વિચાર કરી તે પોતાના ધણીનું એક જૂતુ 
મુડતુ' તટૂન કાઢી ગયું હતુ તે સીવવા બેઠી, અને તર ગે 
કરવા લાગીઃ- “મારો ધણી હમણાં આવશે અને મારે 
સ્રારૂ તેમજ છોકરાંઓને સાર્‌ કપડાં લઈ આવશે. ખનતા 
સુધી ઉઘરાણી મળી હશે. અને જર્‌ર કપડાં લઈ “આવશે. 
પહેરવાનાં કપડાં ન હોવ!થી મારાથી તેમજ છેકરાંઓથી 
મહાર પણુ નીકળાતું નથી. જે ઉઘરાણી નહિ મળી હોય તો 
પાસે જે જૂજ પૈસા છે તે દાર્‌ પીવામાં તે નહિ ઉડાડી રે ! 
આટલીજ મને ધાસ્તી છે.?' 

આસ ઘેડા દોડાવતી હુતી તેવામાં ખારણે ઓટલા 
ઉપર પગલાંનો અવાજ સાંભળ્યો. તે કુડતું એક બાજુએ 
મૂકી ઉઠી, એટલે નાથુને એક માણુસ સાશ્રે બારણામાં પે'સતે 
જેચો. પોતાના ધણીના જેડા અને અંગરખું પણ તે પુરૂષે 
પહેરેલા નેઇને તે વિચારવમળમાં પડી. ધોતાના ધણીની 
પાસે ઉભી રહેતાં તુરતજ તેને દારૂની વાસ આવી. વળી 
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નાથુની પાસે કઈ પણુ સામાન ન જ્યો. તેનો ચહેરે 
ઉદાસીન અને ફ્ક્કા પડી ગયેલો જેઈ વિચારું કે “પોતાની 
પાસેના પૈસાનો દારૂ પી ગચેો। છે. અને સાથે આ રસ્તે 
ચાલતા ભિખારી દારૃડીઆને પણુ ઉપાડી લાવ્યો છે ! ” 

ન.થુ અને દેવદૂત આગળ ઓરડા તરફે ચ;કલવા લાગ્યા 
અને સ્રી પણુ પાછળ વિચાર કરતી ચાલીઃ---“એણે પોતાનુ 
અગરખું આને પહેરાવ્યું છે અને એની પાસે નીચે કુડતુ 
પણુ દેખાતું નથી. માથા પર ટાપી પણુ નથી.” દેવદૂત 
ઓરડામાં પે ઠા કે એક જગ્યાએ હાલ્યા ચાલ્યા સિવાય 
ફકત નીચી નજર રાખી ઉભે રહ્યો. ખાઇએ વિચાુ કે 
આ માણુસ સારો નથી અને પીધેલા જેવો લાગે છે. એમ 
વિચાર ખાંધી પોતે રસોડામાં ગઈ અને શું વાતચીત થાય 
છે તે સાંભળવા લાગી. 


નાથુ પોતાની ટોપી ઉતારી ખાંકડા પર બેસી ગયો. 
તે સમજ્યા કે ઘરમાં સ્રીનો મિજસ ગયો છે. ધોડી વાર 
પછી પોતાની સ્તીને કહ્યું:-“ અમને હવે તુ કંઈ ખાવાનુ' 
આપરે ?” પણુ તેણે સાંભન્યુ'જ ન હોય તેવા ડળ કર્યો 
અને ચૂલા પાસેથી ૩ેઠીજ નહિ. તે તો પોતાના ધણી તરક 
જોઇ નિસાસા નાંખ્યા કરતી ઢુતી. 


નાથુએ આ ખાખત ક૪ ધ્યાન પરજ લીધી નહિ. તે 
દેવદૂત પાસે જઈ કહેવા લાગ્યોઃ-“ ભાઈ અહિ એક બાજુએ 
૨ કામ ઉભો રજ્વા છે? આવ, અને આ પાટલા પર બેસ. 
માપણે હુવે વાળી કરીશુ.” પોતાની વહુને પૂછવા લાગ્યો:-“ કેમ 
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આજે કંઈ રંધ્યુ દ છે કે નહિ ?? 

ખાઇએ કફ: “ર્યું છે. પરંતુ તમારે માટે તે નથી. 
દારૂ પી પીને તકે પ ખુદ્ધિજ ગુમાવી છે ! તમે શહે- 
રમાં મારે સાર્‌ તથા છોકરાઓને સાર્‌ કૅપડાં લેવા ગયા. તે 
ન લાવતાં દાર્‌ પોને રસ્તે ચાલતા આ નાગા રખડતા ભિખા- 
રીને સાથે ઉપાડી લાવ્યા. તમને કઈ શરમ નથી આવતી? 
તમારા જેવા પીધેલને માટટ મારી પાસે ખાવાતું ન 

નાશુ જરા ગુસ્સાના આવેશમાં બોલ્યોઃ--“હુવે એટલ 
ખસ થરી. જરા જીસને ટુંકી કર. ક્રથમ તું પૂછ તો ખરી 
કે એ કેવો માણુસ છેઃ” 

બાઇએ ક્હુઃ--“તમે પેલા પૈસાનું છું ક્યુ" તે તે। 
કહા !” દારૂ ષીતાં થોડા પેસા ખાકી રહ્યા હતા તે નાથુએ 
તેના તરફ ફેકી દીધા અને જણાવ્યુ' ડૅઃ--“ઉઘરાણી 
આંલઝુલ મળી નહિ. આવતા અઠવાડીઆને વાયદે કર્ચ છે; 
ત્યારે કપડાં વિષે જેઈફેં.'” 

આ સાંભળી સ્ત્રી વધુ ગુસ્સે થઈ અને આવા ભિખા- 
રીને ઘરમાં આણેલે। ”ેઈને નાથુ પર ગાળે વરસાવવા લાગી. 
પાસે પડેલા પેસા લઈ તે નાથુને કહેવા લાગીઃ--“મારી 
પાસે ખાવાનું નથી. આવા રઝળતા ભિખારીઓને તસે 
ઘરમાં લાવ્યા કરશે! તે હું ખાવાનું કયાંથી આપીશ ઇ' 

નાશરુએ ગુસ્સાથી કહ્યુઃ--“તુ' એક્દમ ચૂપ રહે. અને 
મારે જે ડહેવતું છે તે સાંભળ- ' 


સ્તો 5૮, :: લાગી કે “તમારા જેવા પીધેલ બેવરૂકે 


(૬૦) ગાંડીવ 


પાસેથી શું અક્કલની વાત સાંભળવી હુતી ? પૈસા લઇ કપડાં 
લેવા ગયા અને તેને દાર્‌ પી રસ્તામાંથી રઝળતા ભિખા- 
રીને ઉપાડી લઇ ઘેર આવ્યા; અને હુવે મારું ડર અને 
મારા પુનીઆતું પણુ કર!! આ તમારી જુટેવો હુ સહન 
કરીં શકતી નથી.” અત્ય'ત ગુસ્સાના આવેશથી તે સળગી 
ઉઠી અને જેટલાં વેણુ કહેવાય તેટલાં ખધાં કહ્યાં. 

નાથુ આ સવ શ્ાાંત ચિત્તથી સાંભળી રહ્યો, કારણુ કે 
આ દેખાવ કઈ તેને નવો ન હતેો.. ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં 
આએ ત્યાંથી ચાલી જવાને વિચાર કર્યો. પર'તુ આ અજા- 
ણ્ચો પુરૂષ કોણુ હુતો તે જાણુવાની તેને ઘણી ઉત્કંઠા હુતી 
તેથી તે રસોડામાંજ બેઠી. 


૧ 


“7૮ 


(૪) 

નાથુ તથા દેવદૃત ખાંકડા ઉપર બોલ્યા ચાલ્યા સિવાય 
બેસી રહ્યા હુતા. સ્રીએ પોતાના મનનો ઉભરી વચનખાણુ 
વડે ખાલી કર્યો, અને આખરે થોડોક સમય વીત્યા ખાદ 
તે શાંત પડી અને નાથુને કહેવા લાગી કે “જે આ મતુષ્ય 
ભલે। હોય તો આવી નગ્નાવસ્થા અને અધમાવસ્થામાં કેમ 
હોય ? પાસે પહેરવાનું એક પહેરણુ પણુ નથી. આવું ઉત્તમ 
પુર્ષરત્નત તમે ડયાંથી શેધી લાવ્યા ? ” 

નાથુ બાલ્યોઃ--“ હું તને મ્રથમથીજ આ મનુષ્ય વિષે 
કહેવાની તજવીજમાં હુતો. પરતુ તારે ઉભરો ખાલી કર્યા 
સિવાય તુ કેઇનુ' સાંભળે એમ કયાં છે? હું સામે છેટેની 
ગલીમાં થઈને અધારામાંથી ચાલ્યો આવતે હતો ત્યાં 


થી 


ટ્રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૬૧) 


આગળ પેલા દેવળ નજદીક ભીંતને અહેલી આ માણુસને 
તદન નગ્નાવસ્થામાં બેઠેલો મે' જેચે.. ઠ'ડીથી એ તદન અડે- 
ડાઇ ગયેલો હતો. પ્રથમ તે મને આવી સ્થિતિમાં મનુષ્યને 
જેઈ ધાસ્તી લાગી અને હુ' ઘર તરફે ચાલ્યો આવવા 
લાગ્યો. 

“પરતુ પરમાત્માએ મને પેરણા કરી કે એક દુઃખી 
મનુષ્યને આવી સ્થિતિમાં જેઈ તેના વિષે કંઈ પણુ તજવીજ 
કર્યા સિવાય ચાલી અવાયજ નહિ. તેથી હું પાછે 
ફર્યો, અને તેની પાસે ગયે. ઈશ્વરેજ મને એની પાસે સોક- 
લ્યો. નહિ તો એ ઠંડીમાં અકળાઈને મરી જાત. આપણે 
કેવી રીતે કલ્પના કરી શકીએ કે ચરની ઉપર શું મહાન 
દુઃખ 3તરી પડ્યું છેઃ એથી મેં અને મારૂં અગરખું અને 
પગરખાં પહેરાવ્યાં; અને અહિ લઈ આવ્યો. હુવે તારા 
અતઃકરણૂમાં જરા દયા રાખ. આપણે સવને એક વખત 
મરવું તો છેજઃ તો પાપાચરણુ કરતાં અટકવું જેઈએ.” 

આ ગાંભળી ખાઇના અંતઃકરણુમાં પાછે ઠપડેા દેવાનું 
મન થઈ આવતુ હતું. પરતુ તેણે નવા આવેલા શખસની 
સામે ન્‍યુ; અને કઇ બોલી નહિ. દેવદૂત ખાંકડાના એક 
ખૂણા ઉપર આંખો સ્િચી મસ્તક નીચું રાખી હાલ્યા ચાલ્યા 
સિવાય ઉંડા વિચારમાં નિમગ્ન થઈ ખેઠેત્રાો હતો. નાથુની 
વહુ પણુ શાંત થઇને બોલ્યા ચાલ્યા સિવાય ઉભી રહી હુતી. 

નાથુએ કહ્યું:--“શું તારા અતઃકરણુમાં ઇશ્વરને વાસ 
નથી ?? આ શાખ્દોથી તેનું અતઃકરણુ એકાએક નર્મ થધું 


(ર૨) ગાંડોવ 


ગગ. અને દેવદૂતના તરક જેવા લાગી. તેને તેના તરક 
પ્રેમવૃત્તિ ઉત્પજ્ઞ મેઇ લે લર રામી ડાઈ તે કેન 
માટે ખાવાનુ લઈ આવી. નાશ્રુએ દેવદૂતને પાસે બોલાવ્યો 
અને રોટલી ખાવા આપી. ખ'ને જણા સાથે બેસી ખાવા 
લાગ્યા. 

નાથુની વડુ પણ એક ખાજી ઉભી રહી રેવદૂતને ખારી- 
ક્ીથી જેવા લાગી. એને તેને માટે દિલમાં સદ્ભાવ ઉત્પન્ન 
થયે. એકાએક દેવદૂતના મ્હાં ઉપર પ્રકાશ ઉત્પન્ન થયે. 
તેની આંખો ચળકવા લાગી અને ખાઈને જેઈ તેણે મ્હાં 
મલકાવ્યું. નાથુ તથા તેની વહ ખ'તે આશ્ચર્ય પામ્યાં, ખને 
જમી રહ્યા પછી ખાઇએ તાસાણુ ધ્ેઃ* ર તે પછી દેવદૂત 
પાસે આવીને પૂછવા માં મ ગસ ક્યાંથી આવે! છે ?” 

“ હટુ' આ વિભાગમાં વસતો નથી.” ?વદૂતે કહ્યું. 

“તમે આ રસ્તા ઉપર ક્યાંથી આજ “પ૦્યા ?” 

દેવદૂત--“કે।ણુ જાણે.” 

ખાઈ---“શું' આપને કોઇએ લૂટી લીધા છે ? ?” 

દેવદૂત--“ પરમાત્માએ મને શિક્ષા કરી છે.” 

ખાઈ--“શું આપ ત્યાં આગળ છેક નગ્તાવસ્થામાં, 
બેભાન સ્થિતિમાં પડ્યા હુતા ??' 

દેવદૂત--“હઢા, ડુ તદ્ન નગ્નાવસ્થામાંજ હુતેો. અને 
ઠંડીથી અજ્ય'ત અકડાઈ ગચેો ઢટતેો. તમારા ઉદાર અને પરે- 
પકારી ધણીએ મારા ઉપર દયા કરી; અને પોતાને! કોટ 
મને પહેરાવી અહિ લઇ આવ્યા. અને તસે પણુ સ્વાદિછ 





,લસ્ટોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૬૩) 


।1જન આપી સતોષ્યે; અને મારા ઉપર દયા કરી. પરમ 
॥ળી પ્રભુ એનો બદલે તમને અવશ્ય આપશે.?” 

ખાઇએ પોતાના ધણીનું જે જૂનુ' પહેરણુ સાંષ્યુ' 
તુ' તે દેવદૂતને આપ્યુ. અને એક જૂની ઇજાર પણુ આપી. 
છી કહ્યું કે--“આપને માટે હું રસોડામાં ચૂલાની નજીક 
થારી કરૂં છું ત્યાં સૂઈ જાએ. રસોડામાં ગરમી હોવાથી 
॥પને રાત્રે ઠ'ડી લાગરી નહિ.” 


દેવદૂત કપડાં પહેરી રસોડામાં સઈ ગચે।. નાથુ અને 
ની વટ પણુ સૂઈ ગયાં. પણુ બાઇને ખીલમુલ નિદ્રા આવી 
હિ. દેવદૂત વિષેનો વિચાર તેના મનમાંથી જરાયે ખસતા 
હોતા. વળી તેને અવતી કાલની ચિ'તા થઈ કારણુ કે 
૨માં ફી! બીલકુલ રહી નહાતી. પોતાના ધણીની ઇજર 
મને પહેરણુ પણુ દેવદૂતને આપી દીધાં હતાં. આથી તે 
તેરાશ થઈ પરતુ દેવદૂતની દયામણી સ્થિતિ જેઈ તેના 
દેલમાં લાગણી પણુ ઉત્પજ્નઞ થઈ આવતી. આવા વિચારમાં 
વ વિચારમાં તે મોડી રાત સુધી ઉંઘી નહિ. તેશે પોતાના 
4ણીને પૃણુ વી જેયે।. નાથ્‌એ પૂછ્યુ':--“કેમ; તું 
4ણુ જાગે દે કૅ ? ? 

ખે નન ખને જણાએ બધી રશાટલી ખલાસ 
રી ઇે તેડી હુવે કાલે શું કરીશ્રું તેના વિચારમાં હું પડો 
9. હું પારૂ છું કે કાલે પાડોશીને ત્યાંથી લોટ ઉછિને 
॥ાવવે પડશો. તે [સેવાય ખીન્ને રસ્તે! નથી.” 

નાથુએ ડહ્યુંઃ--“જ્યાં સુધી આપણુ જીવીએ છીએ 


(૨૪) ગાંડીવ 


ત્યાં સુધીની આપણી કિકર તે પરમ દયાળુ પિતાનેજ છે. 
“કોડીને કણુ અને હાથીને મણુ'. એમ સે! સૈની જરૂરી- 
ખાત પ્રમાણે તે આપે છે. તો તારી અને મારી ચિતા શા 
કામની ? ?ઃ 

આ સાંભળી ખાઈ શ્રાંત થઈ અને થોડી વાર 
વાર પછી પૃછવા લાગી:--“આ દેવદૃત ભલે માથુસ 
દેખાય છે. પર'તુ એ પોતાના વિષેની હકીકત કેસ આપણુને 
જણ્‌ાવતે। નથી ?” 

નાથુએ કહ્યુ'--“એ નહિ જણાવી શકે એવી સ્થિતિ- 
માં હશે. એટલે ગાપણે જાણુવાની શી જરૂર છે ?” 

ખાઇ બોલીઃ--“એ તે! ટીક. પરતુ આપણે બીજાઓને 
આપણી સ્થ્રિતિ પ્રમ મદદ આપીએ છીએ. ત્યારે આપ- 
ણુને કેમ કોઈ આપનું નથી??” 

નાથુને આ પ્રશ્નને જવાખ 4] આપવો, એ સૂઝયુ 
નહિ. તેથી ડહ્યુઃ--“બસ “વે વાતો બંધ કર, અને ગૃઈ 
જા. મને ઉ'ઘ આવે છે. ” એમ કહી નાથ બોલતો ખધ 
પડયે; અને થોડી વારમાં સા નિદ્રાવશ થય. 

(પ) 

નાથુ સવારના પહોરમાં જલટીં ઉઠચે.. તેની વહુ 
પાડોશીને ત્યાં લેટ માંગવા ગઇ. દૈવદૂત ઉઠીને મ્હૉં 
વગેરે ધોઈ ખાંકડા ઉપર બેઠો હતે. તેનો ચહેરો આજે 
ઘણે! તેજવાન લાગતો ઢુતો. નાથુએ પૃછયુઃ થહાલા 
ભાઇ દેવદૂત, આપણાં પેટ ખાવાનાં માંગશે અને શરીર 





રાલસ્ટેાયની ત્રણુ વાર્તાઓ (૬૫) 


પહેરવાનાં કપડાં માંગશે. માટે તમારે તે સાધનેઃ મેળવવા 
કામ કરવું પડશે. તમો! શું કામ કરી શકે એમ છે?” 
“મને કઈ પણુ આવડતું નથી.” દેવદૂતે કહ્યું. : 
નાથુ અળયખી પાસ્યો. પણુ કહ્યું, કે “તમને કઇ 
આવડતુ નથી એ ડીક, પરતુ મનુષ્ય 'પાતાની દટ ઈચ્છાથી 
બધું શીખી શકે છે.” ' 
“ખીજ ડરે છે તેમ હુ' પણુ કરીશ” દેવદૂતે કલ્યું. 
“ભાઇ દેવદૂત, તું તારી કઈ પણુ હકીકત કહેતો નથી 
એ તારી મરજી. પરંતુ તારી જાત નિભાવવા માટે--તારી 
છંદગીનાં સાધન મેળવવા માર--તારે કમાવુ' જેઇશે. હું 
જેમ ખતાવીશ એમ તું કામ કરશે તે! રુ તને મારે ત્યાંજ 
રાખીશ. 
“ઈશ્વર તમને તેનો ખદલે। આપશે. હું કામ કરીશ. 
મારે શું કરવું તે મને બતાવે.” 
નાથુએ દોરી લીધી અને પૉંતાની આંગળી વગ્ચે 
રાખી તેને મીણુ કેમ લગાડવું તે ખતાવ્યું* દેવદૂત અત્યત 
ચાલાક હતો. કોઈ પણુ કાર્ય તેને એક વખત ખવાવ્ય્રુ' કે 
તરતજ ધ્યાનમાં લઈ શીખી જતો હતો. નાથુએ તેને જેડાના 
તળીયાં કૈમ શીવવાં, ચુકા કેમ મારવી, વગેરે બતાવ્યુ 
અને દેવદૂત તે તરતજ શીખી ગયો. ત્રણુ દિવસમાં તે 
એક હુંશિયાર મોચીની સાથે હરિફાઈ કરી શકૅ એટલું તેને 
બાવડી ગયુ. નાથુ તેની ચાલાકી જેઈ અત્યત રાજી ચયે।. 
હેવે દેવદૂત આરામ લીધા સિવાય અત્યત ઉલટથી 


(૬૨) ગાંડોવ 


કામ કરવા લાગ્યો. એને ખાવાતનુ' પણુ તદન થોડુંજ નેઈતુ' 
હેતુ. જ્યારે કામ ખલાસ થતુ, ત્યારે તે શાંત થઈ બેસતો, 
અને આકાશ તરફે ન્નેયા ડરતો. તે કવચિતજ ઘરમાંથી 
ખહાર રસ્તા ઉપર નીકળ્યો હશે. જરૂર હાય તેનાથી કદી 
વધારે વાત કરે નહિ. કદી હુસે પણુ નહિ, કે કદી કે!ઇની 
મશ્કરી કરે નહિ. નાથુ અને તેની સ્રીએ ફૂડ્ત એકજ વખત 
તેને હુસતો જેચો હુતો. અને તે જ્યારે પહેલે વહેલે દિવસે 
નાથુ સાથે રાતના આવ્યો અને તેની સ્્રીએ જ્યારે પ્રથમ 
ખાવાનુ આપ્યું ત્યારેજ. 


(૬) 

દિવસ ઉપર દિવસ, ને અઠંવાડીયાં ઉપર અઠવાડીયાં 
પસાર થવાં લાગ્યાં. દેવદૂત નાથુને ત્યાંજ રહેતો, ખાતે 
અને કામ કરતે. દેવદૂતના આવ્યા પછી નાથુના કાયની 
ખ્યાતિ શહેર બહાર પણુ પ્રસરવા લાગી. લેકે વાત કરવા 
લાગ્યા કે નાથુ મોચીના જેવા જેડા ખીજું કોઈ ખનાવી 
શકે એમ નથી. કામ ઘણુંજ મજબ્રત, ટકાઉ અને ચોક્ખું 
થાય છે. અને એને લીધે પાડોશના શણેર તથા ગામડામાંથી પણુ 
નાથુને પગરખાં વગેરે બનાવવાની વરદી દિન પ્રતિદિન વધુને 
થધું મળવા લાગી. 

એક દિવસ નાથુ અને દેવદૂત પોતાના કામમાં બેઠા 
હેતા ત્યાં આગળ એક ગાડું આવીને ઉભુ રહ્યું. તેમણે 
ખઆારીમાંથી બહાર જેચ્રું' તો ગાડું પોતાનાજ ઘર આગળ ઉભુ 
રહેતુ' નેયુંગ ગાડામાંથી એફ માણુસ નીચે ઉતર્યો એટલે 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૬૭) 


ભારે કપડાં પહેરેલ એક શેડીએ ખહાર નીકળ્યો. નાથુ 
ખારણુ ઉઘાડી સામો! ઉતાવળથી ગયે. તે શેઠીએ નીચે 
વળી ખારણામાં પેઠો. તે શરીરે હૃઇપુછટ હતો. બાંકડા ઉપર 
ખેડા પછી તેણે પૂછયું:--“ દુકાનનો ધણી કેણુ છે :' 

નાથુ વિનય સહિત બોલ્યોઃ--“ હું છુડ કાંઇ 
હુંકમ છે ??” 

શેઠીઆએ પોતાના નોકરને બોલાવ્યો અને ગાડીમાંથી 
ચામડું લઈ આવવાની આન્તા કરી. નોકર તે લઈ આવ્યો. 
શેઠે તે છોડી નાથુને આપ્યું, અને કહલ્યું--“ચ્યા ચામડું 
તે' જેયું? તુ' સમજે છે કે એ કઇ જાતતું ચામડું છે ? ? 

નાથુએ કહ્યુ--સાહેબ, ખહુજ સુ'દ૨ ચામડું છે 

શેઠીઆએ કહ્યુંઃ:--“તારી જીંદગીમાં પણુ આવુ 
ચામડું તેં નહિ જેયું હોય. એ બહુજ કી'મતી છે. હવે 
આમાંથી તુ' મારે માટ જેડા બનાવી શકશે ??' 

નાથુએ કહ્યુંઃ:--“ હા સાહેબ.” 

શેઠીઓ બોલ્યોઃ--આટલું તારે 'ખાસ યાદ રાખવાનુ 
છે કે તું કેવા સરસ ચામડામાંથી અને કેને સાર્‌ નેડા 
બનાવવાનો છે. તારે એવા સરસ જેડા બનાવવા પડશે કે 
તે એક વરસ ક ઘાટ ખદલાયા સિવાય ચાલે. તારાથી 
એવી રીતે બનતુ હોય તોજ ચામડું કાપજે; નહિ તે 
રહેવા દેજે. હું ખીજી જગ્યાએ આપીશ. જે એક વરસની 
શુદ્તમાં જેડા ફ્રાટી ગયા, કે આકાર ખદલાથો તો હું તને 
જેલમાં મોકલીશ. એ ધ્યાનમાં રાખીને જેડા બનાવવાતુ 


(૬૮) રમા. 


માથે લેજે. અને જને એક વરસ સુધી આકાર ખદલ 
વિના ચાલશે તો તેને માટે ખમણું દામ આપીશ.” 

નાથુ તે આથી ગભરાઈ ગયે. તે દેવદૂત પાસે 
કાનમાં કહેવા લાગ્યો કે “કેમ, આ કામ લઇએને?”” 

દેવદૂતે હા પાડી એટલે નાધુએ ગેડ:આને ક 
“તમારી શરત સ્રુજખબ ન્ેડા બનાવી જશકીડ.” ગેહે પઃ 
સાપ લેવાનું કહ્યું. નાથુ માપ લેતો હતો એમ તે ર 
આએ દેવદૃત તરફ નજર નાંખી પૂછયુંઃ--“અઃ .કાણ 
નાથુએ જણાવ્યું, કે “મારે નોકર છે.” શેહે કહ ડ “ર 
સરસ જેડા બનાવજે કે એક વરસ સુધ્રી ચાલે. 

દેવદૂતે સાંભળ્યા ક્યુ". તેની નજર રીડીઃઆની ઉ 
હૈતી. અને કેટલીક વખત તે તેના માથાની ઉપર ઉંચે ૦ 
કરતો હતો. કેટલેક વખત એમ નયા પછી તે હુસી પડ 
અને તેનો આખો ચહેરો પ્રકાશમાન જણાવા લાગ્યો. 

શેઠે દેવદૃતને કહ્યુંઃ--“તુ' શુ હસે છે! કંઈ જઃ 
જેવો લ્માગે છે. એટલું ખરેખર ધ્યાન રાખજે કે વખત 
નેડા લેયાર કરવાના છે.” 

દેવદૂતે કહ્યું:--“આપને જ્યારે નેઈએ ત્યારે હુ 
ઝુરીશ.?”' 

શેઠીઆએ ખીજી આપવા જેવી સૂચના આપી 
પછી પોતાના ગાડામાં બેસી વિદાય થયે. 


(૭) 
7 નાથુએ દેવદૂતને જષુવ્યું, ફે “જો, આપણે આ 


મ્રાલસ્દોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૬૯) 


હાથમાં લીધું છે, પરતુ એવા સરસ જોડા ખનાવવા જોઇએ 
કે આપણે કાંઇ હરકતમાં આવી ન પડીએ. આ ચામડું 
ઘણુંજ ઉત્તમ છે; અને શેઠીએ ધણુ।જ કડક મગજને। લાગે 
છે. કોઈ પણુ જતની ભૂલ ન થાય એને માટ અત્યંત 
કાળજી રાખવાની છે. તું મારા કરતાં વિશેષ હુશયાર છે 
સાટે અ ૬.મ તુંજ હાથમાં લે.?' 

દેવ“ત ચરસ જેડા બનાવવાનુ કામ પોતાને માથે 
લાંધું: અને *૪નડું' લઈ તેને નરમ ખનાવવા લાગ્યો. પછી 
તેને કાપવાન્‌ ગાર છ. નાથુની વટ તેની પાસે આવીને 
બેઠી, અને ૬ :દૂત ઝં કરે છે તે જેવા લાગી. તે નવાઇ 


પામી કૅ દવટૂત આમ કૅમ કાપે છે! કારણુ કે નાથુની વહુને 
પણુ તે કામને! મહાવરા હતો. તે નઇ શકી કે દેવદૂતે 
તે જેડાને માટે ચામડું કાપવાનું મૂકી સપાટ બનાવભાના 
કકડા કાપ્યા. છતાં તેણું વિચાર કર્યો કૅ કદાચ મરદના નેડા 
કેવી રીતે બનાવવા તેની મન ખખર ન હશે. દેવદૂત અમારા 
ખધા કરતાં હુશિઆાર છે માતે જેમ એની મરજીમાં આવે 
તેમ કરવા દેવુ. 

હુવે દેવદૂત સ્રપાટને માટે ચામડુ' કાપી રહા, અને 
એકવડા દારાથી તે શીવવા લાગ્યો. નાથુની વહુ ફેરી નવાઇ 
પામી. કારણુ કે તે જાણુતી હુવી કે નેડા બનાવવાને માટે 
બેવડો દોરો વાપશ્વો પડે છે. પરંતુ હજી પણુ તે ચૂપ બેસી 
રહીને દેવદૂત શું કરે છે તે જેવા લાગી. થોડીવાર પછી 
નાથુ આવ્યો અને તેણે જેયું કે પેલા શેઢીઅાના ચામડા- 


(૭૦) ગાંડીવ 


માંથી જેડા બનાવવાનું મૂકી દેવદૂત સપાટ ખનાવે છે ! 

નાથુ એક્દમ દિલગીર થઈ ગયો અને વિચાયુ" કે 
દવદૃત એક વર્ષ થયાં કામ કરે છે; અને કોઈ દિવસ કાંઈ 

લિ, 

પણુ ભૂલ કરી નથી અને આજે આ શુ કરે છે ! શેઠીઆએ 
તેડા ખનાવવાતું કહ્યું છે ને આ તો! સપાટ બનાવે છે. હવે 
તો એણે ચામડુ' કાપીને ખગાડયું છે! હુ શેડીઆને 
કું જવાખ દઇરા! એ એ મોટી ફિકરમાં પડયો. કારણુ ડડ 


"જી 


એવુ' ચામડું ખીજી જગ્યાએથી મળી શકે એમ પણુ ન 
પ 

અત્યત શૈકકાતુર થઈ તેણે દેવદૂતને કહ્યું:--“માશ 
ભાઈ રે, આ તે શું કર્યુ! તે' મારા સવ'સ્વનેો હુવે નાશ 
કર્યો છે. શેઠીઆએ નેડા બનાવવાને હુકમ આપ્યો છે 
અને તે' તો સપાટ બનાવ્યા. હુવે હું છું કરીશ ? તે શેઠીએ। 
કાઈ મેરા પુરૂષ છે; તે મને કેદમાં નાંખશે. મારા આયડી 
છેકરાતું ૨] થશે ?.. . 7” 

નાથુ આમ વાતચીત કરે છે એટલામાં ખારણે કોઇને 

અતા સંભળાયો. બારીમાંથી નાથુએ ખહાર નગ, તે 
કાઈ ઘોડા ઉપરથી ઉતરી ડ્ુકાનમાં આવતુ હતું. તેણુ જઈ 
બારણુ ઉઘાઠયું' તો તેજ શેઠીઓઆનો નેકર આવ્યો. તે 
કહુવા લાગ્યો કૅ--“મારી શેઠાણીએ નેડા વિષે કઈ સૂચના 
કરવા મને મોકલ્યો છે. ' 
નાથુ પૂછ્યુ ઃ--“શુ' છે છ” 
નોકરે કહ્યું--“ મારા શેઠ આવ્યા હતા, તેને માણે 


દિ 


ગાલસ્ટટોયની ત્રણુ વાર્તાઓ (૭૧) 


જોડા બનાવવાના હુતા. પરતુ તે એકાએક ગુજરી ગયા છે. ?' 

નાથુએ કલ્યુઃ--“હે'? તું શું' બોલે છે ?”' 

નોકરે કહ્યું--“શેઠ ગાડીમાં બેસી તારે ઘેરથી ગયા 
કે રસ્તામાંજ ગાડામાં તેઆ એકાએક ગુજરી ગયા. ગાડુ 
ઘર આગળ પહોંચ્યું, ત્યારે હુ' પાસે ગયો! અને ન્નેઉં છુ 
તો શેઠ ચત્તાપાટ પડેલા અને શ્વાસ પણુ બ'ધ પડી ગચેલે। ? 
અમે ગાડામાંથી નીચે ઉતર્યા, પર'તુ તેમનામાં જીવ નહેોતે।. 
ખનાવ ઘણે! આશ્ચર્યકારક તેમજ ખેદકારકે બન્યો. મારી 
શેઠાણીએ તરતજ મને કહ્યું કે મોચીને ત્યાં પાછે જા. 
અને જેડા ખનાવવાને। હુકમ આપ્યો છે તેને ખદલે તેજ 
ચામડામાંથી શખને વાસ્તે સપાટ બનાવવાનુ' કહી આવ, 
અને જ્યાં સુષી તે તૈયાર થાય ત્યાં સુધી વાટ ન્ેઈ 
તારી સાથેજ લઈ આવજેઃ આથી દું તમારી પાસે 
આવ્યો છુ ” દેવદૃતે સપાટ તેૈયારજ કરી રાખી હુતી. તેને 
સ્રાફે કરીને ચામડાના ખીજા ટુકડા વધેલા હુતા તે એકઠા 
કરી એક બેગી ખનાવી. સપાટ અને તે નેગી તે નેકરને 
હવાલે કરી દીધાં. નોકર તેમને પૈસા ચૂકવી આપી ત્યાંથી 
ચાલ્રી નીકન્યે।* 


(૮) 
એક વર્ષ પૂરૂં થયુ'. બે પૂરાં થયાં. દેવદૂતને નાથુને 
ત્યાં રહેવાને હુવે પાંચ વર્ષ થઈ ગયાં. દેવદૂત અગા- 
ઉની માક્‌કજ રહેતે! હુતો. તે કદી બહાર ગયે. નથી. કદી 
ખીનજર્રી વાત કરી નથી. સધળા વખતમાં ફકત બેજ 


(૭ર) ગાંડ 


વાર હસ્યો! છે. પહેલી વાર--ઝ્યારે તે નાથુને ધેર આન 
અને નાથુની સ્રીએ તેને ખાવાનું આપ્સ્ું ત્યારે; ખીજીવ 
જ્યારે પેલે રેઠીએ ડુકાનમાં આવીને બેઠો હતો ત્ય 
નાથુ દેવદૂતના કાય'થી એટલે! બધો આનદ પામ્યો હતે! 
તેને ફેક્ત એટલીજ ચિતા ઢુતી કે દેવદૂત મારી પાસે 
ચાલ્યો ન જાય તે! સાર્‌. એણે તેને કદી પૂછયું નહિ કે 
કયાંથી આવે છે ? 

એક દિવસ તેએ ધરમાં બેડા હતા. નાથુની : 
ધરકામમાં ટુતી અને છોકરાંએ બહાર રમતાં ટુતાં. ન 
પોતાનાં હુથિયાર ઘસતો હુતેો અને દેવદુત શીવવા 


જ 


કામમાં ગુથાચેલો હતો. તેવામાં નાથુનો એક છેકરો બહ 
રથી દોડતો આવી રેવદૃતને વળગી કહેવા લાગઃ--“કા! 
નૂએા, બહાર એક વેપારીની સ્રી આવે છે અને તની સા 
ખે છોકરીએ છે. તેમાંની એક બિચારી કલી છે.” 

છોકરાએ આ કહ્યુ' કે દૈૅવદૃતે તરતજ પોતાનું કા 
પડતુ મેલ્યું અને ખારીમાંથી આતુરતાથી નનેવા લાગ્ય 
નાથુ આશ્ચર્ય" પામ્યો કારણુ કે દેવદૂત કરી પણુ પોતા 
કામ છોડી કઈ પણ નેવા ઉડતો નહુતો. 

તે સ્રી નાશૂને ત્યાંજ આવતી જણાઈ. દરવાજે ઉઘા 
તે અદર આવી. બને છોકરીએ માની પાસે બેટી. ૨ 
છેકરી લૂલી હુલી. તેએઃએ સ્વચ્છ કપડાં પહેરેલાં હુ 
નાઃ:& આવકાર આપી બાંકડા પર બેસાડતા. સ્રીએ કા 
કુ--“ઓ ખને છોકરીઓ માટે જોડા ખનાવવાના છે. ત 


ટરાલચ્ટરોયની ત્રણુ વાર્તાએ। (૭૩) 


બતાવી શક્શે ? ? 

નાથુએ કછ્યું---“ધણી સારી વાત. આ મારો માણુસ 
છે તં ખનાવી શકશ. અછે એને આપા.” 

નાય દેવહૂતના તરફ જેવા લાગ્યો. દેવદૂત પોતાનુ 
કામ એક ખાજુએ ૫૦: મૃકો બને છોકરીએ તરક્‌ તાકી 
તાકીને ઝતેયા કરતો હ 1:. નાથુ આધી આક્ષર્ય પામ્યે. 
ખને નાની છેકરીએ ડ:-ૌજ સુ'દર હુતી, છતાં પણુ નાથુ 
સમજી શકયો નહિ કે દ્ેબ્ઈર આટલું બધું તાકી તાકીને 
છોડીઓ પ્રતિ શા માટ “એ છે? નાથુએ તે ખને છેડ- 
રીએનાં માપાં લીધાં. રએ ક્યું કેઃ:--“છોકરીનો એક પ' 
વાંકો છે. માટે એડ નેડો ખીજાથી ન્હાનો કરવાનો છે. અને 
ત્રણુ સરખાજ કરવાના છે. કારપ કે બને છેકરીનાં પગ 
સરખાજ છે. તેઓ ન્ેડે જન્મેલા બચ્ચાંઓ છે.?' 


ન 


પદ? 


નાથુએ માપ લીધા ખાદ ગ્ઢંને પૂછ્યુ' કેઃ--“આ 
છોકરીનો પગ લૂલા શાથી થયો# શું જન્મથીજ તે એવે 
હ્તે ક 

તે “।ાઇએ પદ્યુ:--“ના. એની માથી ભાંગી ગયે 
હેતો. ?' 

નાથુની વષ પણુ એજ વાતમા વળી અને તેણે 

ષટ ઝે દ 

પૂછયુ :-- 

“ત્સે રએ 1ના મા નથી?” 

તે ખાઇએ વાબ આપ્યેઃ--“ના. ખહેન, હું' એની 


(૭૪) ગાંડી 


મા નથી તેમજ કઈ સગી પણુ નથી. એ છેોકરાંએ મ 
તદ્ન અજાણ્યાં હુતાં. મેં તેમને દત્તક લીધાં છે. ?' 

“ત્યારે તે તમારાં છોકરાં નથી છતાં તમે એને એટ 
બધાં ચાહા છે?” 

“હુ એમને ચાહ્યા વિના કેમ રહું? મે મારું 1 
પાઈને એમને ઉછેર્યા છે. મારૂં એક પોતાનુ' છેકરૂ| પ 
હું. પરંતુ તેને ઈશ્વરે પાછુ લઈ લીધુ. 

“ત્યારે આ છેકરાં ખરી રીતે કેનાં છે ?”” 


(૯) 

તે બાઇએ બન્ને છોકરાંની વાત કરવા માંડી: “ર 
વષ" ઉપર આ છેોકરાંએ એકજ અઠેવાડોઆમાં મા૦ 
વગરનાં થઈ ગયાં. એમના પિતાને અગ્િદાટુ મ'મળ 
થયો હુતે; અને માને! શુકુવારે થયો હુતો. એમને જ 
એમના પિતા ગુજરી જવા પછી ત્રણુ દિવસે થયો! હ 
અને મા એકજ દિવસ જીવતી રહી ઢુતી. 

“તે વખતે હું મારા પતિ સાથે તેજ ગામમાં ૨ 
હેલી. એમનુ' ઘર અમારા ઘરની નજીકમાંજ હતું. એ 
ખાપ ગરીખ સ્થિતિનો ઢુતો, અને જ'ગલમાં લાકડાં કાપ 
જામ કરતે હલો. એક દિવસે એ ઝાડ કાપતે। હતે 
વખતે -એકાએક તે ઝાડ તેના ઉપર પડયુ. તે છુદાઈને 
ગયો. જગલમાંથી ઘેર લાવતાં સુધી પણુ તે જીવ્યો * 

“જે અઠવાડીયામાં તે ગુજરી ગચે। તેજ અઠંવાડીઃ 
તેની ખાઇએ એક સાથે બે બચ્ચાંને જન્મ આપ્યો, 


રાલસ્ટ્રાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૭૫) 


ખિચારી કોઈના પણુ આધાર વગરની થઇ ગઈ ઢુવી. 
જે દિવસે તેણે છેકરાંને જન્મ આપ્યો તેજ દિવસે 
હું' તેને નેવા ગઈ તેનું શરીર મને એકદમ ઠૅડુ' 
લાગ્યુ'' તે બિચારી મરવાની અણીપર હુતી. દુઃખને લીધે 
કદાચ તે પથારીમાં આમ તેમ પાસું ખદલતી ઢુશે 
તેમાં આ છોકરીને ઝુમળેો પગ છુ'દાઇ ગયો હુશે. પાડો- 
શીએ તરત વ્યાં આવ્યા. અને શરીરને ધોયું* અને મૃત 
દેહને વાસ્તે બીજી સવ તેયારીએ તેમણું કરી અને તે 
ખાઈને અગ્નિદાહુ દીધો. 

“પાડોશીએ સવ ભલાં માણુસ હતાં. તેમણે હવે 
વિચાર્યુ" કે આ કોમળ ખાળકોનુ શું કરવુ”? સવ લેડેોએ 
એકઠા થઈ વિચાયું" કે છોકરાં હાલ તુરત તે મને સૌંપવાં, 
કારણુ કે તે વખતે મને એક નાનુ' છોકર હતુ, એટલે હ 
દૂધ આપી શકતી હુતી. પછી શ] કરવું તે સર્વ લોકોએ 
મળી વિચાર કરવાનું રાખ્યુ મે બન્ને છેકરાંએને દૂધ 
આપ્યુ; અને ત્રોજી માર્‌ હતું તેને પણુ. હું તે વખતે 
યુવાન અને મજબુત હુતી, અને સારે ખોરાક લેતી હુતી. 
એથી પરત્મામાએ મને એટલું ખધું દુધ આપ્યુ કે હુ ત્રષ્‌ 
છોકરાંને ઉછેરી શકી. 

“પરતુ માર્‌ છેકર્‌ બે વર્ષની ઉમ્મરનું થઇને ગુજરી 
ગયું. અને ત્યાર પછી ઈ#વરે મને બીજી છોકર્‌ આપ્યુ 
નથી. પડોશી લોકોએ પણુ પાછળથી વિચાર કૅરી ઠરાવ્યું 
કે એ છેકેરાંને હુમેશ મારેજ રાખવાં, હુવે એ મારાં છેક- 


(૭૨) ગાંડીવ 


રાંઓને ચાહ્યા સિવાય હું કેવી રીતે રહુ'?” ત્યાર પછ 
તેણે લૂલી છોકરીને પોતાની પાસે લીપી. અને શાંખમાંન 
આંસુ લૃછી નાંખ્યાં. 
આ વાત સાંભળી નાષુની વહને તે છોકરાંઓ પ્રત 
અત્ય'ત દયા ઉપજી. અને તે 5હવા લાગી:--“ખહેન, એ 
કહેવત છે તે ખોટી નથી, કૅ બાધ સિવાય ખીજા પા 
ચાહી શકે છે; પર'તુ જીવાડવું -1 :*વરનાજ હાથમાં છે. 
આ રીતે જ્યારે તેઓ વાત. ૬રૈત!ં «તાં ત્યારે એક 
એક જાણે દેવદૂત ખેઠો છે તે "સાધી “વતા પ્રકાશશ 
ઓરડો પ્રકાશમય થઇ ગયો. તેર: બધ! .વ“ત તરક જેઃ 
લાગ્યાં. અને દેવદૂત પોતાના બે ટાથ જેડ ક. જોઈ હુર 
કરતે! હુતે।. 
(૧૦) 
તે ખાઈ છોકરાંઓને સાથે લઈ ચાલી ગઇ. દેવદ્‌ 
પોતાના ખાંક્ડા ઉપરથી ઉભે થયે. પોતાનું કાસ 
ખાજાુએ છેડો દીયુ. નાથુ અને તેની વહને તેણે વાકા વ 
નમન કું, અને બોલ્યોઃ--“ કુવે હુ આપની પાસેથી ૨ 
માગુ છું. ઇશ્વરે મને હુવે માફી આપી છે. મેં કઈ ૫ 
ખોટું ર્યું હાય તો આપ પણુ મને માફી આપશે 
ખ'નેએ જેયુ' કે દેવદૂતના શરીરમાંથી પ્રકાર નીકળતો હ 
નાથુ તરતજ ઉભે। મયો,, : દેવદૂતને નમન કયુ” ૨ 
બોલ્યેઃ--- “ભ દવટ દૂ; હ જઉ ધ્ર ડે ક આપ કઇ સાધા 
માણુસ નથી. આપને હુ * રહેવાની ફૂરજ પાંડ્તો! નથી 


હ 


રાલસ્ટાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૭૭) 


કેઈ સવાલ પૂછતો નથી. છતાં એટલું તે! ફકત મને કહાજ 


૧. 


કે જ્યારે હ “મ'પને મળ્યો અને મારે ઘેર બોલાવી લાવ્યે। 
ત્યારે દિલ: ' તા. અને મારી વહુએ ખાષાનુ આપ્યુ 
ત્યારે ટચી ય અને આપ તેજશ્વી દેખાવા લાગ્યા. 


વળા પાછુ જ્ય. પતે થેડીઓએ આવ્યો ત્યારે પણુ આપ 
ખીજી વખત ઢસ્યા અને ૧ધં પ્રકાશમાન દેખાવા લાગ્યા. 
અને હવે જ્યારે આ ખબ! નાની છોકરીઓને લઇને આવી 
ત્યારે ત્રીજી વ'પત શા મઝ હસ્યા? અને હવે આટલા 
ખધા તેજ્સ્વી 2 લાગે ઝો? લાઈ દેવદૂત, આપ મને 
કહા ડં આપનામાંથાં આટલું ખધું તેજ કૈમ પ્રકાશે 
ને આપ શા મ! ત્રણુ વાર હસ્યા??” 

રેવદૃત ૬:--“ હાલમાં મારામાંથી તેજ પ્રકાશે છે 
તેનું કારણુ એટલુજ કૅ મને જે શિક્ષા થઇ હતી તેની હવે 
ઇશ્વરે મને માઝીં બક્ષી છે. અને હું ત્રણુ વખત એટલા 
માટે હસ્યો ડૅ ઇશ્વરના ત્રણુ શખ્દો મારે શીખવા જેઈએ, 
એવી આઝત્તા મને થઈ હતી. હવે એ ત્રણું શખ્દો હુ 
જાણુ છું. પહેલા શબ્દ જ્યારે આપની સ્રોએ મારા પર 
દયા કરી ત્યારે હ શીખ્યો: અને તેથી તે વખતે પહેલી 
વાર્‌ હુસ્યો. બીજે શખ્દ જ્યારે પેલે પૈસાદાર શેઢીએ। જેડા 
ખનાવવાનો હુકમ આપી ગયે ત્યારે હું શીખ્યો. અને તેથી 
ત્રોજી વાર હસ્યો. અને ઢુવે જ્યારે સૈ આ છેોડીઓને 
જેઈ ત્યારે ત્રીજે શખ્દ શીખ્યો, તે છેડલો હતો; અને તેથી 


નબળ વગપતે હસ્યો. 7 


પ શ 


છે? 


ન 


(૭૮) [ ગાંડીવ 


નાથુએ પૂછયુ':--“ ભાઇ દેવદૂત, ઇંશ્યરે તને શા 
માટે શિક્ષા કરી? એ ત્રણુ શખ્દો ક્યા ! મને કહા તો હુ 
પણુ તે જાણી ક'કિ તેમાંથી શીખી શકુ. ?' 

દેવદૂતે કહ્યું:--“ઇશ્વરે મને સજા એટલા માટે કેરી 
કે હું' તેની આઝ્તા વિરૂદ્ધ ચાલ્યો હતો. હું જે વખતે સ્વ 
ગમાં ફિરિશ્તો ઢુતો તે વખતે ઈશ્વરે મને એક ઝને 
આત્મા લઈ આવવાની આજ્તા ડરી. હું પૃથ્વી પર આવ્યે 
અને તે સ્રી પાસે ગયો. તે એકલી અને માંદી હતી. ૮ 
ખિચારીએ તરતજ બે નાની છેકરીએને જન્મ આપ્પયે 
હતો. બને છોકરીએ અત્યત દયામણી રીતે રેતી હતી 
મા તો એટલી નખળી હુતી કે તે ખિચારી પોતાનાં ખ 
ચ્ચાંએને લઈ ધવડાવી શકતી નહોતી. તેણે મને ન્ેચે 
અને તરતજ તે સમજી ગઈ કે ઇશ્વરે મને તેને। પ્રાણુ લેવ 
મોકલ્યો છે. તેથી તે અત્યત રઇને કહેવા લાગીઃ 

“ ઈશ્વરના ફ્રિશ્તા, મારો ધણી એક બે દિવ 
[૩પરજ ગુજરી ગયો છે. જ'ગલમાં એક ઝાડ તેમના ઉપ 
પડ્યું અને તરતજ તેમના પ્રાણુ ગયા. મારે મા નથ 
માશી નથી, કે બહેન નથી, કે તે આ છોકરાંની સભા 
લે. માટે મારો આત્મા તું ન લે. મારાં છોકરાંને ઉછે 
સોઢાં કરવા દે. અને આ સજસારમાં તેએ પોતાની જીદઃ 
મર્‌ કરે, એવી સ્થિતિમાં આવવા દે. આ ગરીખ છો 
રાંએ માખાપ [વેના કેવી રીતે જીવી શકશે ? 7? એ 
પ્રી તે સ્્રીએ એક છેકેરીને તેની છાતી ઉપર્‌ બળગ! 


રાલસ્ટ્ાયની ત્રણુ વાર્તાએ (૭૯) 


અને ખીજીને ખીજ હાથમાં લીધી. હું સવગ તરફે પાછે 
ફર્યો. 

ઈશ્વરની પાસે જઈ મે' કહ્યુ ડે-'હુ' તે ખાઇને 
પ્રાણુ લઈ આવી શકચે। નથી. તેનો ધણી જંગલમાં એકા- 
એડ ગુજરી ગયો અને તેને બે જેડે જન્મેલાં બચ્ચાં છે. 
આથી તેને આત્મા હાલમાં ન લેવો એમ તે વિન'તિ ફરે 
છે, અને ડહે છે કે મને છોકરાંને ઉછેરીને મોટાં કરવા દે. 
માખાપ સિવાય તે કેવી રીતે જીવી શકે ! આ જેઈ મારાથી 
તેના પ્રાણુને લઈ શકાયો નહિ, 


ઇશ્વરે કહ્યું:-“ તું તરતજ પાછે ચાલ્યો જા. અને 
તે ખાઇને પ્રાણુ લઈ આવ. તારે હજુ ત્રણુ સિદ્ધાંત શીખ- 
વાના છેઃ (૧) મતુષ્યમાં શુ' સમાયલું છે? (૨) મનુષ્યને 
શું ખક્ષવામાં આવ્યુ' નથી? (૩) અને મનુષ્યો શાથી 
જીવી શકૅ છે ? જ્યારે તું આ સિદ્ધાંત શીખી રહે વારેજ- 
ત્યાર પછીજ-તુ સ્વર્ગમાં આવજે.” હુ' પૃથ્વી પર તરતજ 


ચાલ્યો આવ્યો. અને મે' તે ખાના પ્રાણુ લીધા. બચ્ચાંઓ 
માની છાતીએથી છૂટાં પડ્યાં. 

હું તે બાઈના આત્માને લઈ ઇશ્વર પાસે જવા ઉંચો 
ચઢયો. પરતુ ભારે પવન ષ્ુકાતો હાવાથી મારાથી ઉંચે 
ચઢી શકાયું નહિ. મારી પાંખો તૂટી પડી. તે ખાઇને 
આત્મા મારી પાસેથી છટકીને એક્લોજ ઈશ્વર પાસે ચાલ્યો 
ગયો, અને હું, આપે જે દેવળની સામે રસ્તાની બાજુએ 
પડેલો મને નેચો ત્યાં, નગ્નાવસ્થામાં પડયે. 


(૮૦) [ ગાંડીવ 


(૧૧) 

હવે નાથુ અને તેની વહ જઈ શક્યાં ડે તેમસે કેવા 
મનુષ્યને પોતાના ઘરમાં રાખ્યો હતે અને કેવા મનુષ્યની 
સાથે તેએ રહેતાં ઢુતાં. થો?! વખત થયા પછી દેવદૂતે 
કહ્યુંઃ-“ હુ' તે ગલીમાં દેવળ ૪.૨ નગ્નાવસ્થામાં પડચે 
હુતો. સ'સારમાં મનુષ્ય પ્રાણીઓને શેની શેની જરૂર છે? 
દરિદ્રતા અને ભૂખ, ઠ'ડી અને ગ 0 એ શું છે : તે અને 
ઢુકામાં મનૃષ્ય પ્રાણને શું શું ર&વશ્યકતા છે તેની મને 
ક%૭જિ' સમજણુ નહોતી. અને તમ; સાથે રહ્યાથ્રી હવે હુ 
મનુષ્ય થયે! છું. દહેરા નજીક હં ના ઠંડીથી અકડાઈ 
ગયો હેતો. પરતુ મને ખબર નહો કૅ મારે શું કરવું 

હું દહેરામાં જવાનો ઈરાદો રાખતો હતે. પરતુ દરવાજાને 
હ હોવાથી અદર જઈ શકયો નહિ. તેથી દું આખરે 
ભી'તની નજીક બેસી ગયે. 

“સાંજ પડી ગઈ અને મને ઠી તથા ભૂખ લાગવા 
માંડી. એવામાં એકાએક મેં રસ્તાની બાજુએ એક માણુઞને 
આવતાં ઝેચે. તે આપજ હતા. હું પૃથ્વી પર સતુષ્ય 
થઇને પડત્રા પછી કાઈપણુ માણસને મેં પ્રધમ જેયો હાય 
તો તે આપજ હતા. પ્રથમ તો આપને! ચહેરે જેઈ મને 
અત્યત ભય ઉત્પન્ન ધયે! અને હું પાછળ કરીને બેઠો. આપ 
મનમાંજ વાત કરતા હુતા કે થી ડં સખત ઠૅંડીમ!થી ક્ેવી 
રીતે ખચવું, સ્રાં અને છોકરાએ સારૂ ખાવાનું કૅવી રીતે 
મેળવવું : અ સવ' હું સાંભળતો હુતો, અને મે' વિચારું 
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કે હું પણુ ડંડી તથા ભૂખથી અત્યત પીડાઉ છુ. આપે 
મને જેયો અને આપને ધાસ્તી ઉત્પન્ન થઈ? ને થોડીવાર 
વિચાર કરી આપે ચાલવા માંડ્યું, આ નેઈ હું અત્યત 
નિરાશ થઈ ગચે. 

એવામાં એકાએક આપ મારી તરફ પાછા વળ્યા 
અને મારી નજીક આવ્યા. પ્રથમ તે। આપને ચહેરે ઘણ્‌।જ 
શાંત દઉખાતે સુતો; અને આપના અ'તઃકરણમાં ઇશ્વર અને 
દયાનો વ!સ છે એમ હુ જેઈ શકયો. આપે મને કપડાં 
પહેરાવ્યા. અને મને આપને ઘેર લઈ આવ્યા. અહિ 
અગળ સં આપની સ્ત્રીને પ્રથમ જેઈ ત્યારે તો તે આપનાં 
કરતાં પણ મને અત્યતે ભય'કર લાગી. તેની ઈચ્છા મને 
પાતાના ઘરમાંથી બષાર ભયકર ઠૅંડોમાં કાઢી મૂકવાની 
હુતી. મે જાળ્ઝુ કે ને તે એમ કરશે તો તેનું મૃત્યુ 
નજકજ છે. 

“ આપે તેને પરમાત્મા વિષે યાદ આપી મનુષ્ય 
શરીર નાશવત છે તે પણુ જણાવ્યું. તે સાંભળી તેની 
વૃત્તિ એકદમ ખદલાઈ ગઈ. તેણે જ્યારે મને ખાવાનુ 
અને મારા તરક પેમ વ્રત્તિથ્ી જેવા લાગી ત્યારે મેં તેના 
તરફ જેયુ'. અને તેના ચહેરા પરથી મને દીસ્યું કે તેને 
માટે મૃત્યુ ઘણુ દૂ૨ છે. તેના અતઃકરણુમાં ઈશ્વરને વાસ 
છે, તે પણુ મેં જેયું. અને ઇશ્વરનો પહેલે શખ્ટદ “ મનુ- 
ધ્યની અદર 2] રહેલુ છે તે તુ શીખશે? એ મને તરતજ 
યાદ આવ્યો. અને હું સમજ્યો કે મતુષ્યના હૃદયમાં અપૂર્વ 


(૮૨ [ ગાંડીવ 


પ્રેમ રહેલો છે. એ જાણીને હુ' અત્યત રાજી થયો. પરમા- 
માએ મને જે વચન આપ્યુ તે તેણે મારી આગળ પ્રકા- 
શિત ક્ઝું” હતું તેથી હું' પહેલી વાર હુસ્યો. પરતુ મનુષ્યને 
શું નથી આપવામાં આગ્યુ? અને મનુષ્યો શાથી જીવે છે? 
આ બે ખાખત મેં જાણી નહોતી. હું આપની સાથે રહેવા 
લાગ્યો. આપની સાથે રહેતાં એક વષ થયું કે એક દિવસ 
એક ગૃહુસ્થ આપની દુકાનમાં ખષૂટ ખનાવવાને। હુકમ આપવા 
આવ્યો. તેણું જેડા બરાબર એક વષ* સુષી આકાર બદલાયા 
સ્રિવાય ચાલે એવી જામિનગિરી સાથે બૂટ ખનાવવાનુ 
કહયું. 

મે તે ગૃહુસ્થના તરફ્‌ નેયુ' અને એકાએક તેમની 
પછવાડે અતરિક્ષમાં મેં મારા મિત્ર યમરાજ (જીવ લેનાર 
દૂત) ને નેયા. મારા સિવાય ખીજ કોઈએ તેને નયા 
નહુતા. મેં જાણ્યુ ડે સ'ધ્યાકાળ પહેલાં આ પૈસાદાર 
ગૃહુસ્થનો પ્રાણુ મારા મિત્ર યમરાજ લેશે. મેં તેજ 
વખતે વિચાર કર્યો કે આ ગૃહસ્થ, જેડા વષ દિવસ સુધી 
પહાંચવા જેઇએ, એમ કહેવા માંગે છે. પરતુ તે પામર 
મતુષ્ય જાણુતો નથી કે આજે સધ્યાકાળ અગાઉ તે તેનુ 
મૃત્યુ છે. મને તુરતજ ઈશ્વરનો ખીને શખ્દ યાદ આવ્યોઃ 
“મનુષ્યને શું આપવામાં નથી આવ્યું તે તું શીખીશ. 

મનુષ્યનામાં શુ' રહેલું છે તેની તો મને ખબર 
પડીજ ઢુતી. હુવે મતુષ્યને જ્ુ' આપવામાં નથી આવ્યુ તે 
પણુ મને સમજાયુ. પોતાના દેહુને માટે શાની જરૂર પડશે 
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એ જાણુવાની શક્તિ મનુષ્યને આપવામાં આવી નથી એ 
"સમજવાથી હું ખીજી વખત હસ્યો. મારા મિત્ર યમરાજને 
જેવાથી હું' અત્યત રાજી થયો હુતો; તેમજ પરમાત્માએ 
મને જણાવેલા ખીજ શખ્દ વિષે પણુ મારા પ્રકાશ પડયે 
તેથી હુ' અત્યત રાજી થયે. 


પરતુ હુજુ પણુ ઈશ્વરને ત્રીજે શખ્દ, મતુષ્ય શાથી 
જીવે છે? એ ટુ' સમજ્યો ન હતો. એ શખ્દનેો અથ મને 
પરમાત્મા પ્રકાશિત કરી બતાવે ત્યાં સુધી મે થોભવાનોાજ 
વિચાર રાખ્યો. અને છ વરસ પર સાથે જન્મેલી છેકરી- 
એને લઈ એક સ્રી ડુકાનમાં આવી. સે તેમને એળખ્યાં. 
તે બચ્ચાંઓ કૅવી રીતે જીવી શક્યાં તે પણુ મેં જાણુ, 
હું જ્યારે તે છોકરાઓની માનો પ્રાણુ લેવા ગયો હતો 
ત્યારે તે સ્રી આજીજીથી કહતી હુતી, કે માબાપ સિવાય 
તરતનાં જન્મેલાં બચ્ચાં જીવી શકે નહિ. છતાં એક 
તદન અનાણી સ્ત્રીએ તે છેકરાંની સારવાર કરી તેમને 
ઉછેર્યા. તે ખાઈ છોકરીઓના ફુર્દેવ માટે વિલાપ કરી કરી 
કેહેતી હુતી કે આ ખાળકે। મારાં નથી. પણુ તે બચ્ચાંઓ 
પ્રત્યે તેના અનહુદ પ્યાર અને માયા મે' જેયાં. હું નેઈ 
શક્યો કે તેનાં અ'તઃકરણુમાં ઈશ્વરનો વાસ છે. અને 
“મતુષ્યો। શાથી જીવી શકે છે.' તે પણુ મે જાણ્યુ. પરમાત્માએ 
ત્રીજા શખ્દનો ભાવાથ' પણુ આમ મને સમજાવ્યો અતે 
મને માષ્,।ી મળી ગઈ તેથી છેવટે હું ત્રૉજ વાર હસ્યો. * 

દેવદૂતે આટલી વાત કર્યા પછી તેના શરીર ઉપરથી 
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ખપાં કપડાં નીચે પડી ગયાં, અને તેના શરીરમાંથી એટ્લે 
ખધેો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો કે તેની સારું પણુ ન્ેઈ શકાય” 

*. અ ર જ આ આ ૧૫૫, 
નહિ. જ્યારે દેવદૂન બોલતે હતો ત્યારે તેનો અવાજ જાગે 
ઉ સ્વગમાંથી આવતે! હોય એમ લાગતું હતુ. 


(૧૨) 
હુવે દેવદૂત પાછો બોલવા લાગ્ષે:--“ વે ડુ 
શીખ્યો છુ કે દરેક મનુષ્ય માત્ર પોતાનીજઞ'ભાળથી “રી 
શક્તો નથો, પરતુ એક ખીજા સાધ પ્યારથી વાગ યીબી 
જીવે છે. પોતાનાં વડ્ાલાં બચ્ચાંઓની જ'દગીને વાસ્તે ૬31ની 
શાની જરૃર પડશે, તે વ્વગુવાની તેમની માતાને પણુ શર્ઈક્ત 
નશ્રી. કોઈ પણુ મનુષ્યને ખખર નશ્રી કે ધોત!ન! જીવત 
ક માડે તેણે કપડા ખરીદવાની જરૃર છે, કૅ સાંજના 
મૃતક દેહને રેશમના કપડાની જરૂર પડરી ? 

જ્યારે હું મનુષ્ય તરીકે દ્ેવળની પાસે નગ્નાવસ્થામાં 
પડયો હતો ત્યારે હું મારી ધોતાની સભાળથી કઈ જવી 
શક્યો ન હોત. પરતુ આપ તથા આપની સ્તરીએ મારા 
ઉપર અવ્યન સ્તેટુ ખતાવ્યો, અને આપના અતઃડરણુમાં 
પ્ય[૨ અને દયાની લાગણી હતી, તેથીજ આપે મારી સાર- 
વાર ડરી મને સુખી કર્યા; પેલાં જેડે જન્મેલાં માબાપ 
વિતાનાં બાળકે! જીવી શક્યાં કારણુ કે અની સ્ત્રીએ તેમના 
પર પ્યાર રાખી અત્યત પધ ઉછેર્યા. આ ઉપરથી 
આપણે જેઈ શકોએ છીએ, ડૅ સનુષ્ય માત્ર ફકત પોતાનીજ 


જ 


“ત'ભાળથો જીવી શકતાં નથાં, પરતુ “રે સ્વાભાઇવક પ્યાર 


રજો 
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એક ખીજાનાં અંતરમાં વસી રહેલો! છે, તેથીજ જીવી 
શકે છે-. 
પ્રથમ હુ' જાણુતો ન હતે! કૅ પરમાત્માએ દરેક મતુ- 
ષ્યને જદગી અર્પણુ કરી છે અને તેનીજ ઈચ્છાથી સૈ। જીવે 
છે. હુવે દું એક બીછ વાત પણુ સમન્યેો! છું. મનુષ્યો 
સ્વાર્થ સ!રૃજ ન જીવે એવી ઇશ્વરની ઈચ્છા હતી, અને તેટલા 
માટે તેણે દરેક મતુષ્યને પોતાને માટે શાની જરૂર છે, 
તે પ્રચિદ્ધ ન કઝું' મનુષ્યો એમ સમજેલ્ષાં દેખાય છે કૅ 
તેએ દરેક પોતા પાતાની સભાળ રાખવાથીજ જીવે છે. પરતુ 
સત્ય રીડ ન 11 ખભર પડે કે રેક મનુષ્ય એક 
બીજાના દમ મેમવ્રાંત રાખવાથી અને એકત્ર રહેવાથી 
જીવી શે છે. જે સતુષ્ગ બધી 1સ્થતિમાં પ્રેમતો કાયરો 
પાળી તે ઝુજબ વતન રાખે છે, તે મનુષ્યમાં ઈશ્વરને 
વાસ છેઃ કારણુ કૅ 
પ્રૅેમ એજ ઇશ્ચર છે. 

દેવદૃત આતઢટછું બોલી ઈશ્વરના ગુણની સ્તુતિ કરના 
લાગ્યો. તેતર અવાજથી તાથુતું ઘર ગાજી રહ્યું. એટ- 
લામાં એકાએક નાથુના ઘરના છાપરાના બે વિભાગ થઈ 
ગયા અને ઘરની અદર રેવદ્ૂત ઉભે હતો તે જગ્યા એક- 
દમ ફાટી અને તેમાંથી અગ્નિની ન્વાળા નીકળી ઉથે 
આકાશમાં જવા લાગી. નાથુ, તની વહુ અને છોકરાએ તે 
આ ખનાવથી બેભાન થઈ જમીન પર પડીં ગયાં. દેવદૂતના 
ખભા ઉપર બે પાંખો નીકળી આવી. તેતું શરીર અત્યત 


(૮૬) ગાંડીવ 


પ્રકાશમાન દેખાવા લાગ્યું, અને તે ઉભો હુતો તે જગ્યા- 
એથી એકદમ ઉંચે ઉડી ગચો. થોડીવારમાં તો તે દેખાતે 
બધ થઈ ગયે. 


નાથુ થોડીવારે ઉઠીને જૂએ છે તો જમીન હુતી તેવી 
સરખી થઇ ગઈ હુતી અને ઘરતુ છાપરૂં પણુ સરખુ થઈ 
ગયુ હતુ. તેભ દેવદૂતને પણુ ઘરમાં ન ન્નેયો. તેણે પોતાની 
ઔને જાગ્રત કરી; ન દેવદૂત જતો રહ્યાનું જણાવ્યુ. 
ખ'ને અત્ય'તે દિલગીર થયાં. રેવદૂત આવ્યા પછી નાથુની 
સ્થિતિ ઘણીજ સારી થઈ ટુતી. તેણુ દારૂ પીવાનુ 
પણુ છેડી દીધું હુતું. દેવદૂતની ખધી સ્થિનિ અને હુકીકત 
સાંભરી નાથુને પણુ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને તે પોતાની 
સવ' સ્થિતિમાં મેમનો કાયદો અ'તઃકરણુપૂવ'ક પાળવાને 
નિશ્ચય કરી તે સઝુજબ વત'વા લાગ્યો. 





ગાંડીવ ખાલેોદ્યાનમાલાઃ પુષ્પ સાતગું 


બાળ વિહાર 00 


ખા ચોપડી ખાસ વખણુાઇ છે અને તેની 
બીજી આશભૃત્તિ ષણુ બહાર પડી છે. ઝમાં 
વિજ્ઞાનના નિયમોને લગતી સરસ રસમય કયાઝો। 
ચિત્રો સાથે આપેલી છે. તાળક જે હરે 
સવાલે પૂછે છે તેના જવાબ ઓમાંથી મળી 
શકશે. દાખલા તરીકે સરભ૪ કેમ ખળે છે, 
પૃથ્વી કેમ ફરે છે, ધી પાણી કરતાં હલકુ કેમ, 
છાપખાનામાં કેમ છષામ છે, બલુન કેમ ઉડે 
છે, ભમરડે।, કનકવે, વગેરે વગેરે અતેક મિદ્ધા- 
તોની રસભર ગુ'થણી કરવામાં આવી છે અને 
નેર્‌ ચે।૬ વરસતી ઉમ્મર્નું' ઝેક પણુ બાલક 
એે વાંગ્યા પિતા ન રહે. એને વિસુ।નને શેખ 
'નગશૈ, કુદરતની લીલા સમજશે, દુનિયામો 
આગળ પધપવાની તાલાવેલી લાગશે. ૪ સાત 
ચિત્રો અને બે!$ પટીનુ' મજ્ખૂત પુ'દું રાખ્યુ' 
છે. કિ'મત ૦-૧૨-૦ ટ, ખ્‌, જૂરદુ', 

અનેક પત્રોએ વિદાનોએ, લેખકે(એ, અને 
બાળ સાહિસના વિવેચકોએ ગતે વખાણેલ' 
છે. વડેદર્‌ા રાજ્યમાં તેમ”” સરકારી કેળવખી 
ખાતાએ ઇ્તામ વગેરે માટે એતે મ'જર કરેલુ' 
છે. ઇતામમાં આપવા માટે એવી ઉત્તમ ચોપડી 
બીજી જૂન દશે. 


ગાંડીવ ખાલે।દ્યાનમાલાઃ પુષ્પ '૧૬ સું 


બાર્ળાવેહાર ૦ 


ઉપલાજ ધેોરષ્ુ પર આ ખીન્ને ભ્રાગ તૈયાર 
કરવામાં આવ્યો છે. એમાં ફેનેઃમાફૂ, હારમે!- 
નિયમ, પાણીના નળ, નંદના ખેલ, કેમેરા, 
સ્ટવ વિગેરેની કર!મતો સમજાવવામાં આવી 
છે. બાળકને એમાં ખૂખ રસ પડશે. કિમત 
માત્ર છ અના રાખી છે. ટ. ખ. જાદુ. 
ગાંડીવ બાલોાઘાનમાલાઃ પુષ્પ ત્રોજાં 


સ્પ મ. 
બરબલના બન્ધ 

ષ્ટ 
અકખર અને ખીરખલની દરખારી વાતો તો 
ધણાગે સાંભળી છે ને દર્‌ વરસે હલકી ભારે 
ચેોપડીઓએને રવરૂષે તેની લાખે! નકલો ખપે છે. 
એ બિર્બલનાજ ભાઈ કહેવડ!વવાને લાયક રાયા 
અને અપ્પા નામના ખે દરખારીઝે। આંધ્ર રે- 
જ્માં થઇ ગવા, તેએના ઉ!જર્‌ેજવાબીપણાની, 
યુડિતિ ચતુરાઇઈની અને નનતશ્નતનાં પશકગમોની 
વાતો મશદ્ર્‌ છે. મદ્રાસ ઈલાઃામાં એક પણુ 
ધર્‌ નહિ હોય, જ્યાં આ વાતે! વચાતી નહિ 
હેય, ગુબ્ટરાતમાં તે પડેલીજ વારે ગામ બણાર 
પડે છે. અતે વળી તેતે સચિત્ર પણુ બનાવેલ 
છે. કેટલીક વાતો એવી છે કે તે વાંચીને હસતાં 
હસતાં પેટ દૂઃખવા આવશે. બાળકે!તી ખુદ્ધિતી 
ખીલાવટ માટે ર! -ચોપડી આઅત્‌પમ છે. કિ. 
9-૮-૦, ટ, ખ. જદ. 


 ખળસાહિયનેો ગાંડીવટ કાર 
સોરાષ્ટ્ર લખે છેઃ પ્રથમ દર્ચનેજ બાળક્રેની 
પ્રીતિ પામવાનો વીમો! ઉતરાવી અવતરતાં પુ- 
સ્તકે. % % 2 ૬રેક સામધનસ પત્ત બાળકે એ 
મેળવગા ગાંડીવ પર મારે ચલાવવે। નેઈએ. 
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રજી. પોસ્ટેજ રા. ૦-૧૪-૦ 
બાળક્રે ને બાળાઓમાં લહાણી માટે અનુપમ છે. 


